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ΑΠΟΦΑΣΪ ΠΑΝΟ ΣΤΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΥ .ς. ΒΙΛΧΕΛΜ 
ΠΙΚ, ΠΥ ΠΑΡΘΙΚΕ ΣΤΟ VII ΚΟΝΚΡΕΣΟ ΤΙΣ ΚΟΜ. 
ΔΙΕΘΝΥΣ 1 ΤΥ ΑΒΓΥΣΤΥ ΤΥ 1935 


1. Το VII Πανχόζμιο χονκρέςο τις Κομονιςτικίς ΔιεΟνός εν- 
κρίνι τιν πολιτικί γραμί χε τιν πραχτικί δράςι τις ΕΕΚΔ. 

2. Το VII Πανχόζμιο κονκρέςο τις Κομονιςτικίς ΔιεΟνός επ'ι- 
δοκιμάζι τις εχλίςις τις ΕΕΚΔ το Μάρτι το 1933, το Οχτόβρι 
το 1934 χε το Απρίλι το 1935 ςτα εθνικά τμίματα χε ςτιν 
καθοδίγιςι τις II ΔιεΟνός με τιν πρόταςι τις ενιέας δράςις ' ςτιν 
πάλι ενάντια ςτο φα'ςιζμό, τιν επίθεςι το κεφάλεο χε ςτον πόλε- 
μο. Εκφράζοντας τι λίτυι-το, για το· ότι όλες αφτές ι προτάςις 

απορίφθικαν απ’ τιν Εχτελεςτικί επιτροπή τις II ΔιεΟνός κε τιν 
πλιοπςιφία τον τμιμάτον-τις προς βλάβι τον ςιμφερόντον τις έργα- 
τικίς τάκςις, κε ςιμιόνοντας τιν ιςτορικί ςιμαςία εκίνο το γεγονότος, 
ότι ι ςοςιαλ-διμοκράτες εργάτες κε μια ςιρά από ςοςιαλ-διμοχρατι- 
κές οργανόςις αγονίζοντε πια πλάι-πλάι με τος' κομονιςτές ενάντια 
ςτο φαςιζμό κε για τα ςιμφέροντα τον εργαζόμενόν μαζόν, το VII 
Πανχόζμιο κονκρέςο τις Κομονιςτικίς ΔιεΟνός ιποχρεόνι τιν ΕΕΚΔ 
κε όλα τα κδμάτα πο ανίκον ςτιν Κομονιςτιχί διεΟνι να επιδιόχον 

ςτο- μέλον μ 1 όλα τα μέςα τιν αποκατάςταςι ενιέο μετοπο τόςο 
ςε εΟνικί, όςο κε ςε διεΟνί κλίμακα. 

3. Το VII Πανχόζμιο κονκρέςο τις Κομονιςτικίς διεΟνός 


\ 
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Μόντας απ’ α©τό, το κονκρέςο ιχοχρεόνι όλα τα τμιμβτα τις Κο- _ 
μονιςτιχίς ΔιεΟνός ςε ςιντομότατο οιάςνμα να κςεχεραςυν τα ιχο- 
'λίματα τον ςέχταριςτιχόν χαραδόςεον, χυ εμχοοι,αν να ορον το 
δοόμο ττρος τος ςοςιαλ-διμοκράτες εργάτες /.ε ν αλα/ςυν ; τις με- 
Οοδες αγιτάτςιας κε χροπαγάντας, χυ ίχαν ας τα τορα ςιχνα αψ- 
ριμένο χε λίγο χροςιτό για τις μάζες χαραχτίρβ, οινοντας ί «φ- 
τές χβτβφΟινςι χολί ςιν/εχριμένι, ςινδεμένι με τις άμεςες ανανχες 

•χε τα καΟιμερινά ςιμφέροντα τον μαζόν. 

4. Το VII Πανχόζμιο -χονχρέςο τιςΚομυνιςτικιςΔιεΟνυς ςιμιονι 

ςοβαρές ελίχςις ςτι δόλιό μιας ςιρός ,τμιμάτον τις Κομυνιςτικις 
ΔιεΟνός: αργοχορία ςτιν εφαρμογί τις ταχτιχίς το ενιευ^ μέτοχο, 
αδεχςιότιτα ςτιν χινιτοχίιςι τον μαζόν γίρο ςτις άμεςες οιεκοιχιςις, 
τόςο χολιτικύ, όςο. χε ι-χονομι/ό χαραχτίρα, μι χβτανόι,ι ·■'■, 3 · > ^ > ~ 
-χις το «γόνα για τιν ιχεράςχιςι τον αχομινάριον τις , μχυρ,υα-,ικις 
διμοκρατίας, μι κατανόιςι τις ανανκεότιτας τις διμιυργιας το α·κι- 
ιμχεριαλιςτιχό λαϊκό μέτοχο ςτις αχικιακές κ’ εκςαρτιμενε; '/άρζς, 
χεριφρόνιςι τις δόλιός μές» ςτα ρεφορμιςτικά χ« φαςιςτικ^ εχαν- 
κελματιχά ςοματία κβ τις μαζικές οργανόςις τον ^ εργαζόμενόν, χι> 
διμιοργίβικαν αχ 1 τα μχυρζυάζικα κοματα, ιχοτιμιςι τις οολια> 
ανάμεςα ςτις εργαζόμενες γινεκες, ιχοτιμιςι τις ςιμαςια, >ι^ ο ολ.α» 
ανάμεςα ςτιν αγροτια κε ςτις μικρομχυρζυαζικες μάζες τι> .. ο Λ ι,, 
καΟός κε καΟιςτέριςι ςτο δόςιμο χολιτικις οοιΟιας ς αψχά -α τμι- 
ματα βχ’ τιν Εχτελεςτικί, εχιτροχί. Πέρνοντας ιχόχςι τον όλο· 
/ε οίζρχζθίνό[χενο ρόλο χε εζρΟινι τον χορ.ονιςτιχον χορ-ατον, ^νν 
προοριζμό νοί ρττον εττιχε^ροίλις το χινιρατος τον εττίχνίΧζΤ'.'χτιχοτ^'.*)- 
μενον μαζόν, πέρνοντας ιπόπςι τιν ανάνχι να ςινχεντροΟι ι ορα- 
ςτικί καΟοόίγιςι ςτα ίδια τα τμίματα, το VII Πανχόζμιο κονκρεςο 
τις Κομονιςτικίς ΔιεΟνός δινι εντολί ςτιν Εχτελεςτικί επιτροπί τις 
Κομυνιςτικίς ΔιεΟνύς: 

α) μεταφέροντας το κέντρο το οάρος τις δράςις-τις ςτι^ 
επεκςεργαςία τον κιριυτέρον Οέςεον πολιτικίς κε ταχτιχίς το παν- 




ο 


γ.όίμν) εργατικά κινίματος, ςτι λίςι όλον τον ζιτιμάτον να κςεκινά 
απ’ τις ςινκεκριμένες ςινθίκες χε ιδιομορφίες κάθε χόρας κε ν’ 
αποφέβγι, κατά κανόνα τιν άμεςι ανάμικςι ςτις" εςοτερικές οργανο- 
τικές ιποθεςις τον κομυνιςτικόν κομάτον* 

ο) να βοιθά ςιςτιματικά ςτι διμιυργία χε τι οιαπεοαγόγιςι 
ςτελεχόν χε γνίςιον μπολςεβίκον καθοδιγιτόν ςτα κομυνιςτικά κο¬ 
μά υα για να μπορύν τα κόματα πάνο ςτι βάςι τον αποφάςεον τον 
κονκρέςον τις Κομυνιςτικίς Διεθνώς κε τον ολομελών τις ΕΕΚΔ 
ςτις απότομες ςτροφές τον γεγονότον να βρίςκυν γοργά χε ανεχςάρ- 
τιτα τι ςοςτί απόφαςι τον χαΟιχόντον πολιτικίς χε τα/τιχίς το 
χομυνιςτιχύ χινίματος* 

γ) να όίνι αποτελεζματικί βοίθια ςτα, κομυνιςτικά κόματα 
ςτιν ιδεολογικί-τυς πάλι με τυς πολιτικός αντίπαλος* 

ο) να βοιΟάι να χριςιμοπιύ > τα κομυνιςτικά κόματα τόςο τι όικί-τυς 
πίρα, όςο κε τιν πίρα τυ πανκόζμιυ χομυνιςτιχύ χινιματοτ, απο- 
φέβγοντας οςτόςο τι μιχανικί μεταφορά τις πίρας τις μιας χόρας 
ςτιν άλι κε τιν αντιχατάςταςι τις ςινκεκριμένις μαρκςιςτικίς ανάλιςις με 
καλυπια χε γενιχύς τίπυς· 

ε) να εκςαςφαλίςι πιο ςτε'νί ςίνοεςι τον καθοδιγιτικόν οργάνον 
τις Κομυνιςτικίς Διεθνώς με τα τμίματά-τις με τιν ακόμα πιο δραςτίρια 
ςιμετοχί ςτιν καθιμερινί δυλιά τις Εχτελεςτικίς επιτροπίς τις Κο- 
μυνιςτιχίς Διεθνώς αφθεντικόν αντιπροςόπον τον ςπυδεοτέρον τμι- 
μάτον-τις. 

5. Το VII Πανκόζμια κονκρέςο τις Κομυνιςτικίς Διεθνώς, 
ιποδί/νοντας, ότι τός*ο ι κομυνιςτικές ενόςις τις νεολέας, όςο κε 
τα κομυνιςτικά κόματα ιποτιμύν τι ςπυδεότιτα τις μαζιχίς δυλιάς 
ανάμεςα ςτι νεολέα κε ότι ι δυλιά αφτί ςε μια ςιρά χόρες ίνε 
εκςαςθενιζμένι, δίνι εντολί ςτιν ΕΕΚΔ κε ςτιν ΕΕΚΔΝ να πάρυν 
απότελεζματιζά μέτρα για το κςεπέραζμα τις ςεχταριςτιχίς απο- 
μόνοςις μιας ςιράς οργανόςεον τον κομυνιςτιχόν ενόςεον τις νεολεας, 
να ιποχρεόςυν τα μέλι τις κομυνιςτικίς νεολέας να μπυν μεςα ς 
όλες τις διμιυργιμένες απ’ τα μπυρζυαζικο-διμοκρατικά ρεφορμι- 
ςτικά κε φαςιςτικά κόματα καθός κε απ’ τις Οριςκεφτικες ενοςις 
μαζικές οργανόςις τις εργαζόμενις νεολέας (επανκελματί'/ο-ςοματια- 
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λιτέοεπςι* τις ιλικίς-τυς κατάςταςις, για τα όικεοματα , τις νεαρά 
εργαζόμενις γενεάς, επιδιώκοντας γι’ αφτύς τυς ςκοπός , να _ απο- 
χαταςτίςυν πλατί ενιέο μέτοπο όλον τον μι φαςιςτικόν . μαζικόν 
οργανόςεον τις νεολεας. 7 

6. Το VII Πανκόζμιο κονκρέςο τις Κομονιςτικίς Διεθνύς 
αμιόνι, ότι τα τελειρτεα χρόνιά κατο απ τιν επιροι τι^ νικις .ο 
ςοςιαλιζμό ςτιν ΕΣΣΔ, τις κρίςις ,ςτις καπιταλιςτιχές ^ χόρες, τον 
οργίον το γερμανικό .φαςιζμό κε το κινόίνο' νέο πολεμυ, ς’ ολο 

τον κόζμο. άρχιςε ςτροφί τον πλατιόν εργατικόν κε γεν.κά εργα¬ 
ζόμενόν μαζόν απ* το ρειρορμιζμό προς τιν επαναςτατικι πάλι,, 
απ’ το κομάτιαζμα κε ςκόρπιζμα προς -το ενιέο μέτοπο. Το VII 
πανκόζμιο κονκρέςο τις Κομονιςτικίς Διεθνυς, περνοντας ιποιν,^ι, 
ότι ι τάςι τον εργαζόμενόν προς τιν ενιεα όραςι θα μεγαλονι κι 
από δο κε πέρα, παρά τιν αντίςταςι ιοιετέρον ιγετόν τις ^ ςοςιαλ- 
διμοκρατίας, δίνι εντολί ς* όλα τα τμιματα τις Κομονιςτικίς Δι=- 
θνυς μέςα ςτο προτςές τις πάλις για το ενιέο μέτοπο το προλε¬ 
ταριάτο κε το λαϊκό μέτοπο ολον τον εργαζόμενόν εναντία ςτιν 
επίΘεςι το κεφάλευ, ενάντια ςτο φαςιζμό κε ςτον κίνδινο νέο πό¬ 
λεμό να ςινκεντρδςον τιν προςοχι-τος ςτο παραπέρα ςτερεομα .ον 
γραμόν-τυς κε ςτιν κατάχτιςι τις πλιοπςιφίας τις εργατικίς τάκςις 

προς το μέρος το κομονιζμύ. 


7. Τό VII Πανκόζμιο κονκρέςο τις Κομονιςτικίς ΔιεΟνός ιπο- 
δίχνι, ότι ι μετατροπί τις οριμάζυςας πολιτικίς κρίςις ςε νικιφόρα 
προλεταριακά επανάςταςι, εκςαρτάτε μόνο απ’ τις δινάμις χε τιν 
επφοί τον κομυνιςτικδν κομάτον μέςα ςτις πλατιές μάζες το 
λεταριάτυ. απ’ τιν ενέργια κε τιν αφτοΟιςία τον χομονις τον.1 ορχ» 
πυ ςε μια ςιρά από καπιταλιςτικες χορές οριμάζι ι πολιτικι κρ^ £ ι 
το ςπυδεότερο κε αποφαςιςτικότερο καΟίκον τον κομρνιςτόν ίνε οχ ι 
















να ιςιχάζυν με τις επιτιχίες πυ κέρδιςαν, μα να πάνε μπρος ςε 
νεες επιτιχίες, να πλατένυν τι ςίνδεςι με τιν εργατικί τάκςι, 
να καταχτάν τιν εμπιςτοςίνι εκατομιρίον εργαζόμενόν, να μετα- 
τρεπςυν τα τμίματα τις Κομυνιςτικίς Διεθνύς ςε, μαζικά κόματα 
ν’ ανανκαλιάςυν με τιν επιροί τον κομυνιςτικόν κομάτον τιν πλιο- 
πςιφία τις εργατικίς τάκςις κε να εκςαςφαλίςυν έτςι τυς όρος πυ 
ίνε ανανκέι για τι νίκι τις προλεταριακές επανάςταςις. 
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Το VII Πανκόζμιο κονκρέςο τις Κομυνιςτικίς Διεθνύς: 
α) ενκρίνι τι ουλιά τις Διεθνύς ελενχτικίς επιτροπίς* 
β) ενκρίνι τον ταμιακό απολογιζμό για το διάςτιμα απ’ το 
VI ος το VII Πανκόζμιο κονκρέςο τις κομυνιςτικίς Διεθνύς. 




/ 

* Λ 


\ 


/ 








ϊ 








/ 


/ 






\ 


* 



1 






\ 





* 




ί 

I 




/ 





/ / 




ΚΑΒ1Κ0ΝΤΑ 


Υ ΙΕ ΙΑ 

βνυς ςτιν π/ϋιΐ 

ΤΑΚ7ΙΪ 




ΑΠΟΦαΣΙ ΠΑΝΟ ΣΤίΝ ΕΚΘΕΣ1 ΤΥ ς. ΔΙΜΙΤΡΟΦ 
ΠΥ ΠΑΡΘΙΚΕ ΣΤΟ VII ΚΟΝΚΡΕΣΟ ΤΙΣ ΚΟΐΥΐΥ- 
ΝΙΣΤΙΚΙΣ ΔΙΕΘΝΥΣ 20 ΤΥ ΑΒΓΥΣΤΥ 1935 



I. Ο ΦΑΣΗΜΟΣ Κ’ I ΕΡΓΑΤΙΚΙ ΤΑΚΣΙ 

1. Το VII χονκρέςο τις Κομυνιςτιχίς Διεθνυς διαπιςτόνι, ότι 
ι αχόλυθες βαςιχές αλαγές ςτιν πανκόζμια χατάςταςι χαθορίζυν τιν κατά- 
τακςι τον τακςικόν όινάμεον ςτο διεθνί, ςτίβο κε τα καθίκοντα το 
πανκόζμιο εργατικό κινίματος,** 


α) ϊ τελιοτικί κι’ αμετάκλιτι νίκι το ςοςιαλιζμυ ςτι χόρα 
τον ςοβιέτ, νίκι πανκόζμιας ςιμαςίας, πο ςίκοςε γιγαντιέα τιν ιςχί 
κε το ρόλο τις ΕΣΣΔ ςαν ςτίριγμα / τον εκμεταλεβομένον κε χα- 
ταπιεζομένον όλο το κόζμο κε πυ εμπςιχόνι τος εργαζόμενός ςτιν 
πάλι ενάντια ςτιν καπιταλιςτικί εκμετάλειτςι, τιν μπυρζοαζιχι 
^ντιοραςι κε το φαςιζμο, για τιν ιρίνι, για ' τι λεφτεριά κε τιν 
ανεκςαρτιςία τον λαόν. 

β) I πιο μεγάλι ςτιν ιςτορία το χαπιταλι ζμυ ι χονομιχι 
^ τιν οπία προςπάθιςε να βγι ι μπυρζυαζία με τιν , καταςτρο^ι 
τον λαϊκόν μαζόν, καταδικάζοντας ςτιν ττίνα κε ςτο Οανατο ό^κα 
^ες εκατομίρια άνεργος, κατεβάζοντας ςε ανικυςτες διανταςις 
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επίπεδο ζοίς τον εργαζόμενόν. Παρά τιν ανάπτικςι τις βιομιχανί- 
χίς παραγογίς ςε μια ςφά από χόρες κε το μεγάλομα τον χερ- 
όόν τον χριματιςτιχόν μεγιςτάνον, ι πανχόζμια μπυρζυαζία ςχ* 
ςίνολό-τις' δε μπόρεςε να βγι απ' τιν χρίςι χε τιν ίφεςι (ντεπρέ- 
ςια) ύτε να εμποδίςι τιν παραπέρα όχςινςι τον αντιθέςεον τυ χα- 
πιταλιζμύ. Σε μερικές χόρες (Γαλία, Βέλγιο χε αλ.) ι χρίςι 
νεχίζετε, ςε άλες πέραςε ςε χατάςταςι ίφεςις, μα χε ς’ εχινες τις 
χόρες, όπυ ι παραγογί κςεπέραςε το πριν απ’ τιν χρίςι επίπεδο 
(Γιαπονία, Ανκλία), οριμάζυν νέα ιχονομικά τραντάγματα. 

γ) I επίθεςι τυ φαςιζμύ, το πέραζμα ςτιν εχςυςία τον φα- 
ςιςτόν ςτι Γερμανία, το μεγαλομα τις απιλίς ενός χενύργιυ παν- 
κόζμιυ ιμπεριαλιςτικυ πολέμυ χε μιας επίθεςις, ενάντια ςτιν ΕΣΣΔ > 

με τις οπϊες ο καπιταλιςτιχό; χόζμος ζιτά όιέκςοόο απ’ το αδιέ- 
χςοοο τον αντιθέςεόν-τυ. 

δ) I πολιτιχί χρίςι, πυ εκφράςτικε με τιν ένοπλι πάλι του 

εργατών ςτιν Αφςτρία χε τιν Ιςπανία ενάντια ςτυς φαςιςτ«ς 5 πο 
δεν οδίγςε ακόμα ςτι νίχι τυ προλεταριάτυ ενάντια ςτο φαςιζμό, 
μα εμπόδιςε τιν μπυρζυαζία να ςτερεόςι τι φαςιςτικί-τις διχτατο- 
ρία* το ιςχφό αντιφαςιςτικό χίνιμα ςτι Γαλία, πυ άρχιςε . με τι 

φεβρυαριανί διαδίλοςι χε τι γενικί απεργία τυ προλεταριάτυ ςτα 
1934. ·. 

ε) I επαναςτατιχοπίιςι τον. εργαζόμενόν μαζόν ς' όλο τον 

καπιταλιςτιχό κόζμο, πυ γίνετε χάτο απ' τιν επιροί τις νίχις τυ 
ςοςιαλιζμύ ςτιν ΕΣΣΔ χε τιν πανχόζμια ιχονομιχί χρίςι, χαΟός χε 
πάνο ςτι βάςι τον μαΟιμάτον τις προςορινίς ίτας τυ προλεταριάτυ- 
ςτο κέντρο τις Εβρόπις, τι Γερμανία, χαΟός χε ςτιν Αφςτρ’α χε 
Ιςπανία—ςτις χόρες όπυ ι πλιοπςιφία τον οργανομένον εργατόν 

ιποςτίριζε τι ςοςιαλ-οιμονρατία. Αφκςάνι ιςχιρί έλχςι προς τιν 

ενιέα δράςι μέςα ςτι διεΟνί εργατικί τάκςι. Πλατενι το επαναςτα- 
τιχό χίνιμα ςτις απικιαχές χόρες χ’ ι ςοόιετιχι επανάςταςι 
ςτιν Κίνα. Ο ςιςχετιζμός τον τακςικόν δινάμεον ςε πανχοί,μια 
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7.1 Κ 


Μέςα 

ιότερο 


κλίμακα όλο κε πιοτερο αλαζι τυρός τιν κατέφθινςι τις άφκςιςις 
*ίθΊ δινάμεον τις επανάςταςις. 

ς’ αφτί τιν κατάςταςι ι μπυρζυαζία πυ κιβερνά όλο 
ζιτα ςοτιρια ςτο φ α ς ι ζ μ ό, ςτιν ενκαθίδριςι ανιχτίς 

προμοκρατικίς δικτατορίας τον πιο αντιδραςτικόν, τον πιο ςοβινι- 

ςτικόν κε πιο ιμπεριαλιςτικόν ςτιχίον το χριματιςτικό κεφάλεο 
με ςκοπό να πραγματοπιίςι εκςερετικά λιςτρικά μέτρα ενάντια ςτος 
εργαζόμενός- να προετιμάςι τον αρπαχτικό ιμπεριαλιςτικό πόλεμο, 
τιν επίβεςι ενάντια ςτιν ΕΣΣΔ., τον εκςανόραποδιζμό κε το δια- 
μελιζμό τις Κίνας κε μ 1 αφτά όλα—να αποτρέπςι τιν επανάςτα- 
ςι. Το χριματιςτικό κεφάλεο τίνι να ςινκρατίςι. ,τιν εκςέγερςι τον 
μικρομπυρζυαζικόν μαζόν ενάντια ςτον καπιταλιζμό με τυς φα- 
ςίςτες-τυ πράχτορες^ πυ προςαρμόζυνε διμαγογικά τα ςινθίματά- 
τος ςτις διαθέςις αφτόν τον ςτρομάτον. Διμιυργόντας μ’ αφτό τον 
τρόπο μαζικί βάςι κε κατεφθίνοντας αφτά τα ςτρόματα ςαν αντι- 
δραςτικί δίναμι ενάντια ςτιν εργατικί τάκςι, ο φαςιζμός οοιγί ςε 
ακόμα πιο μεγαλίτερο ςκλάβομα όλον τον εργαζόμενόν ςτο χριμα- 
τιςτικό κεφάλεο. Σε μια' ςιρά χόρες ο φαςιζμός βρίςκετε πια ςτιν 
«κςυςία. Μα ι άίοκςιςι τυ ^αςιζμύ κε ι νίκι-τυ μαρτιρυν όχι μόνο 
τιν αόιναμία τις εργατικίς τάκςις., πυ έπαθε οργανοτικο κςεχαροα* 
λομα εκςετίας τις διαςπαςτικίς πολιτικίς τις τακςικις ςινεργαςιας 
τις ςοςιαλ-διμοκρατίας με τι μπυρζυαζία, μα κε τιν α διναμία τις ιδια> 

μπορζυαζίας, πυ νιόθι φόβο μπρος· ςτιν πράγματοπιιςι τις ανό.ι- 
~ας πάλις τις εργατικίς τάκςις^ φόβο μπρος ςτιν επανά*ί.α*ί χ= 

ί* Λ - . ^ Γι I I __ _ 


παλιές 


οεν ινε ςε θέςι πια να όιατιρίςι τι διχτατορια-τις με τις 
μέβοόες τις μπυρζυαζικίς διμοκρατίας. 

2. I πιο αντιδραςτικί πικιλομορφία τυ φαςίν,μο ιν© ο φαςι 
^μός ΓΕΡΜΑΝΙΚΪ τίπυ, πυ ανέςχιντα ονομάζι τον εαφτό-τυ εΟνι- 
^ο-ςοςιαλιζμό, μα* πυ δεν έχι απολίτος τίποτα το κινό υτε με 
τ ° ςοςιαλιζμδ, ύτε με τιν ιπεράςπιςι τον πραγματικόν εθνικόν ν,.μ 
φερόντον τυ γερμανικό λαύ ? κε πυ εχτελί μόνο το ρόλο *π.ρ~τι 
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τις μεγάλις μπυρζυαζίας κε ίνε οχι μόνο μπ ο ρ^υαζικός εθνικιζμός, μα 
κε θιριόδικος ςοβινιζμός. 

ΜπρόΓ7 Γ όλο~τον κόζμο ι φαςιςτικί Γερμανία δίχνι 
γεροπιαςτά, το τι περιμενι τις λαϊκές μάζες με τι νικι το φαςι- 
ίΐμύ. I μανιαζμένι φαςιςτικί εκςοςία εκςοντόνι μέςα ςτις φιλακές κε 
τα ςτρατόπεδα ςινκέντροςις το άνθος τις εργατικίς τάκςις, τος σ.ρ- 
γηνς κε οργανοτές-τις. Τςάκιςε τα επανκελματικά ςοματία, τις 
κοπερατίβες κε όλες τις νόμιμες οργανόςις τον εργατόν, καθός κε 
όλες τις άλες μι φαςιςτικές πολιτικές κε εκπολιτιςτικές οργανόςις. 
Αφέρεςε απ’ τυς εργάτες τα ςτιχιοοικα δικεόματα τις ιπεράςπιςις 
τον ςιαφερόντον-τυς. Μετάτρεπςε τιν πολιτιζμένι χόρα ςε εςτία 
μιςομάΟιας, βαρβαροτιτας -κε πολέμυ. Ο γερμανικός φαςιζμός ίνε ο< 
κίριος εμπριςτίς το νέο ιμπεριαλιςτικύ πολέμυ κε εκςορμά ςα μαχι- 

τικί γροθιά τις διεΟνύς αντεπανάςταςις. 


3. Ιπογραμίζοντας το μεγάλομα τις απιλίς το φαςιζμό ς’ όλες 
τις καπιταλιςτικές χόρες, το VII κονκρέςο τις Κομονιςτικίς διεθνός 
προιοοπιί ενάντια ·ςε κάθε ιποτίμιςι το φαςιςτικό κινδίνο. Το κον¬ 
κρέςο ιπϊςις αποκρόι τις μιρολατρικές απόπςις για το αναπόφεχτα 
τις νίκις το φαςιζμό* αφτές ι απόπςις ίνε ριζικά ςφαλερές κε μπο- 
ρύν να γενίςον μόνο παθιτικότιτα κε ν’ αδινατιςυν τι μαζικί πάλε 
ενάντια ςτο φαςιζμό. I εργατικί τάκςι μπορί να εμποδίςι τι νίκι 
το φαςιζμό, αν επιτίχι τιν πραγματοπίιςι τις ενότιτας τις πάλις- 
τις κε κςετιλίζοντας ένκερα τίι μαχιτικί-τις δράςι δεν επιτρέπςι ςτο- 
φαςιζμό να ςτερεοθί, αν μ-πορέςι με ςοςτί επαναςτατικί καΟοδίγιςι 
να ςιςπιρόςι τριγίρο-τις τα πλατιά ςτρόματα τον εργαζόμενόν τις 
πόλις κε το χόριό. 


( 4. I νίκι το φαςιζμό δεν ίνε ςτερεά. ΓΙαρ’ όλες τις οαςανι- 

ςτικές διςκολίες πο διμιοργύντε απ’τι φαςιςτικί διχτατορία για το 
εργάτικό κίνιμα κάτο απ’ τι φαςιςτικί εκςοςία πραγματοπιίτε ο 
παραπέρα χλονιζμός τον βάςεον τις κιριαρχίας τις μπυρζοαζίας. ϊ 
εςοτερικές ςινκρύςις μέςα ςτο ςτρατόπεδο τις μπυρζοαζίας φτάνον- 
ςε μια ιδιέτερι οκςίτιτα. Νκρεμίζον ι νομιμόφρονες αφταπάτες τον· 
μαζόν. Σιςορέβετε το επαναςτατικό μίςος τον εργατόν. Όλο κ© 
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ζμα το επίπεδα ζοίς τον εργαζόμενόν μαζών, δινάμοςε τιν ε/μετά- 
λεπς'.-ΐυς από μια μικρί ομάοα χριματιςτόν μεγιςτάνον, ετάρμοςε 
τΐ ν παραπέρα λίςτεπςι τον μαζόν για όφελος, τα κεφάλεο. ϊ απο- 
γοιτε^ςι ιον οκςαπατιμενον απ τος φαςίςτες μικρομπορζοαζικόν 
ςτρομάτον τις πόλις κε τον εργαζόμενόν χορικόν μεγαλόνι. Αποςιν- 
τιΟετε χε ςτενεοι ι μαζικι βαςι το φαςιζμό. Το κονκρέςο όμος 
προιοαπιι εναντία ςτις επικινοινες αφταπάτες το αφθόρμιτο νκρεμί- 
ζματος τις φαςιςτικις οιχτατοριας χ’ ιπενθιμίζι, ότι μόνο ι ενιέα 
ε^α ναςτατιχι πάλ ι τις εργατιχις τάκςις επικεφαλίς όλον^ τον εργα¬ 
ζόμενόν Οα οδιγίςι ςτιν · ανατροπί τις φαςιςτικίς οιχτατοριας. 

5. Σχετικά με τι νίκι το φαςιζμό ςτι Γερμανία χε το με¬ 
γάλο μα το φαςιςτικό κινόίνο ςτις άλες χόρες οκςίνθικε κε οκςίνετε 
ι τακςικί πάλι το προλεταριάτο, πο όλο κε πιότερο περνά .ςτιν 
αποφαςιςτικί αντίςταςι ενάντια ςτι φαςιςτικέ μπόρζοαζία. Σ’ όλες 

τις καπιταλιςτικες χόρες αναπτίςετε το κίνιμα το ενιέο μέτοπο 

ενάντια ςτιν επίθεςι το κεφάλεο κε το φαςιζμό. Τα όργια τις 
εθνικό-ςοςιαλιςτικίς ^τρομοκρατίας ςτι Γερμανία χριςίμεπςαν ςαν 
ιςχιρότατι όΟιςι κε ςτο διεθνές· ενιέο μέτοπο το προλεταοιάτο (ι 

οικι τις Αιπςιας—ι καμπάνια για τιν απελεφτέροςι το Διμιτρόφ 
χε τον ςιντρόφον-το, ι ιπεράςπιςι το Τέλμαν κ.τ.λ.). 

Αν κε το κίνιμα το ενιέο μέτοπο βρίςκετε ακόμα μόνο ςτιν αρχί 
ας °^άπτικςίς-το, ι κομονιςτές κε ςοςιαλ-διμοκράτες εργάτες τις Γαλίας, 
πυ ^γονιζοντε πλάτι με πλάτι, κατόρθοςαν ν’ αποκρόςον τις πρό- 
ζ &ς δζ ?όδος το φαςιζμό, εκςαςκόντας μ’ αφτό μια κινιτοπιόςα επι- 
^Ρ«ςι πάνο ςτο κίνιμα το ενιέο μέτοπο ςε διεθνί κλίμακα. I κινι 
ενο | λι πάλι τον ςοςιαλ-όιμοκρατόν κε κομονιςτόν εργατόν ςτιν Αφ- 
^*·ρια^ κε Ιςπανία έδικςε ςτος εργαζομένος τον άλον χορόν όχι μόνο το 
ψοικό παράδιγμα, μα κε έδικςε τιν πλέρια όινατότιτα μιας επιτι- 
χιμ,ενις πάλις ενάντια ςτο φαςιζμό, αν δεν ίταν το ςαμποτάζ τον 
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δεκςιόν κ’ ι ταλαντέπςις τον «αριςχβρόν^ αρχιγόν τις ςοςιαλ-διμο* 
κρατίας (κε ςτιν Ιςπανία επίςις ι ανιχτί προοδοςία τις πλιοπςιφ&ς 
τον αναρχο-ςινδικαλιςτικόν αρχιγόν), ι επιροί τον οπίον πάνο ςτις 
μάζες ςτέριςε το προλεταριάτο από μια επαναςτατικά 'καθοδίγιςι Χε 
τι ςαφινια ςκοπο τις παλις. 

6. I χρεοκοπία το ιγετικό κάματος τις II διεθνύς, τις γβρ- 
μανικίς ςοςιαλ-διμοκρατίας, πο διεφκόλινε με ολι-τις τιν πολιτικά· 
τι νίκι το φαςιζμό, καθός επίςις ι κατάρεπςι τις. «αριςτερο-ρεφορ- 
μιςτικίς ςοςιαλ-διμοκρατίας τις Αφςτρίας, ι οπία ακόμα κε μπρο- 
ςτά ςτιν επικίμενι αναπόφεφχτι ένοπλι ςίνκρυςι με το φαςιζμό 
αποτραβύςε τις πλατιές μάζες απ’τιν πάλι,—άινάμοςαν εκςερετικά 
τιν απογοίτεπςι τον ςοςιαλ-διμοκρατόν εργατόν απ’τιν πολιτικά τις 
ςοςιαλ-διμοκρατίας. I II διεθνίς περνά βαθιά κρίςι. Μέςα ςτα ςοςιαλ- 
διμοκρατικά κόματα κε ς’όλι τι II οιεθνί γίνετε οιαφοροπιιςι ςε 
δ ι ο οαςικ,ά ςτρατόπεδα: δίπλα ςτο ιφιςτάμενο ςτρατόπεδο 
τον αντιδραςτικόν ςτιχ’ίον, πο προςπαθύν να ςι-νεχίςον τιν 
πολιτικά τις τακςικάς ςινεργαςίας με τι μπορζυαζία,. ςχιματίζετε το 
ςτρατόπεδο τον επαναςτατοπιυμενον ςτιχιον, πο ινε ιπερ 
τις ενκαΟίδριςις ενιεο προλεταριακό μετοπο κε πο ολο κε πιο »ερο 
περνύν ςτις θέςις τις επαναςτατικίς τακςικίς πάλις. 

Το ΑΤΙ κονκρέςο τις Κομυνιςτικίς διεθνύς χερετά τιν τάςι 
τον ςοςιαλ-διμοκρατόν εργατόν προς το ενιέό μέτοπο με τος κο- 
μυνιςτές, βλέποντας -ς’αφτό άφκςιςι τις τακςικίς-τυς ςινίδιςις κι' αοχί 
κςεπεράζματος το ςχ'ζματος τις εργατικις τακςις προς όφελος τι^ 
επιτιγιμένις πάλις ενάντια ςτο φαςιι,μο, εναντία ςτι μπορννα>-'α. 

II. ΤΟ ΕΝΙΕΟ ΜΕΤΟΠΟ ΤίΣ ΕΡΓΑΤΙΚΙΣ ΤΑΚΣΙΣ 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΦΑΣΙΖΜΟ 

\ 

Μπροςτά ςτιν τεράςτια απιλί το φαςιζμό για τιν εργατικι 
τάκςι κε όλες τις καταχτίςις-τις για όλος τος εργαζόμενός κε τα 
ςτιχιόδικά-τυς δικεόματα, για τιν ιρίνι κε τι λεφτεριά τον λαόν, 
το VII κονκρέςο τις Κομυνιςτικίς διεθνύς διλόνι, ότι ι πραγματο··- 
πίιςι το ενιεο μέτοπο τις πάλίς τις εργατικις τάκςις ινε ςτι ςι μερνι ιςτορικι 
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θί πάνο ςτιν κινί πλατφόρμα τις πάλις για τιν ανατροπί τυ φα- 
ςιζμό κε τι νίκι τις προλεταριαχίς επανάςταςις. Μα ακριβός γι’ 

ΑΟΓΓΓτλ ΠΓΓϊ'τή -τη νΓ/Π/νΛΜ (ΓΓΓΛ/ ΛΟΛΜΙ η-η νηιίΗΜΙ^ινή -ιΛ,, π —η ,— Λα ,™. 


ςιμφονία για 

οοάςι με τις οργανόςις τον εργαζόμενόν πύ έχυν διάφορες πολι¬ 
τικές κατεφ^ίνςις, ςε εργοςταςιακί, τοπικί, περιφεριακί, πανεθνική κε 
ο:ε Γ )νί κλίμακα. 

Κςεκινόντας απ’ αφτό, το VII κονκρέςο τις Κομυνιςτικις 
διεθνύς προτίνι ςτα κομυνιςτικά κόματα ςτιν εφαρμογι τις ταχ- 
τικίς το ενιέυ μέτοπο να καθοδιγόντε απ’ τις ακολοθες οόιγιες. 

1. I ιπεράςπιςι τον άμεςον ικονομιχόν κε πολιτικόν ςιμφ^ρον >ο * 

"** . , - - - . . I ... - - ^ ^ 

τις εργατικίς τάκςις, ι ιπερά ςπΓςί-τις ενάντια ς το_φαςι^μο ποε^ι 

νάνε αφετιρία κε ν’αποτελί το κιριότερο περιεχόμενο^ τυ 
τοπυ τον εργατόν ς’όλες τις καπιταλιςτικές χόρες. Για να «αλυμε 
ςε κίνιςι τις πλατιές μάζες ίνε ανανκέο να ρίχνομε τεςια ςιν.,μα.α 


ςε 
*ε να 


να ογενυν απ 


' να χριςιμοπώμε τέτιες μορφές πάλις, πυ να , 

ζοτικές ανάνκες,τον μαζόν, απ’ το επιπεοο τις μαχ^“* Χ Λ ,,_ 

ζτο δομένο ,ςτάοιο τις ανάπτικςις. I κομυνιςτε; ό;χο* ν., ^ΡΑ® 
νοντε ; 
οφίλον 
ς 

λις· 


μονάχα ςε προςκλίςις πάλις για τιν προλεταριακι όιχ.α^ρ^ 
να* (ν'ννηυ ί*τίΓ ' τί νπρεπι να * ανί>ν “* . 


τ'./,υν να οιγνυν ςτις μα^ες, Γ ΐ ι ν ^ — «χ, »χ( 

^μερο^ για να ιπεραςπιςτυν τον εαφτο-τυς απ ^ , β 

ι ςτια κε τι φαςιςτικί βαρβαρότιτα. ,Πρεπι μ^ Λίν · ^ ^ νι _ 

ακ °ν οργανόςεον να προςπαΟυν ι κομυνιςτ-» να ^πιτ^ Λ 








I 


τοττίΐν' 


;ον μαζόν γέρο ςτο πρόγραμα τέτιον διβχδιχίςεον, πο έν» „ 
ςχ.^πο τιν πραγματικά μεταΟεςι τον_ αποτελεζμάτον τις _χριςις^ςχ 1: 
^χάτες~τόν" τάκςεον, π ο χφιαρχ ύ ν^ τετιον απετιςεον, πο ι τ^λ* 

για τιν πραγματοπέιςί-τυς κςεχαρόα λονι το φαςιζμό, _ οιςχ ολεδι τιν 

προετιμαςία^τΐ) ιμπεριαλιςτικύ πολέμυ^ αδινατίζι τι μ πορζυαζία κε 
διναμόνι τις”Οέςις το προλεταριάτο. 

Ετιμάζόντός τιν εργατικί τάκςι για. μια γλίγορι αλαγί τον 
μορφόν κε μέθοδον πάλις με τιν αλαγί τον ςινΟικόν, ίνε ανανκέο, 
με το μεγάλομα το κινίματος να οργανοΟί το πέραζμα απ 1 τιν 
άμινα ςτιν'επίΟεςι πάνο ςτο κεφάλεο, κρατόντας κατέφΒινςι 
προς τιν οργάνοςι μαζικίς πολιτικές απεργίας, εκςαςφαλί- 
ζοντας το δίχο; άλο τι ςιμετόχι ς’ αφτί τον κιριοτέρον επανκελ- 
ματικόν ςοματίον τις χόρας. 

2. Μιν απαρνυμενι ύτε ςτιγμί τιν ανεκςάρτιτί-τος δόλια για 
τιν κομυνιςτίκί διαφότιςι, οργάνοςι κε κινιτοπίιςι τον μαζόν, ι κο- 
μυνιςτές πρέπι με ςκοπό να διεφκολίνυν ςτυς εργάτες το δρόμο 
για τιν ενότιτα δράςις να επιδιόκυν κινές εκςορμίςις μαζί με τα 

ςοςιαλ-διμοκρατικά κόματα, τα ρεφορμιςτικά επανκελματικά ςομα- 


τία κε τις άλες οργανό ςις τον. εργαζομένον ενάντια ςτυς τακςικύς 

εχτρός το προλεταριάτο πάνο ς τι 6άςι βρανίχρονον ίτε μακρόχρο- 
νον ςιμφονιόν. Σε τέτια περίπτοςι τιν κιριότερι ποοςοχί πρέπι 


νον ςιμφονιόν. Σ ε τέτια περίπτοςι τιν κιριότερι ποοςοχί 

να τι οοςον ςτο κςετιλιγμα τον επιτόπιον μαζικόν εκςορμιςεον, πο 
να οιεκςάγυν ι κατότερες οργανόςις με τις τοπικέςςιμφονιε;» 
Εχτελοντας πιςτα τος όρος τις ςιμφονίας, ίνε ανανκεο να 


/- .* · ,,ίνΛ ιν© -- 

κςεςκεπάζυμε ταφτόχρονα κάθε ςαμποτάζ τις κινίς δράςις, ακ« 
ίΐρόςοπα κε τις οργανόςις πο ςιμετέχυν ςτο ενιέο μέτοπο, ςε π 2 * 
ρ.ποοςι ςπαςιμο τις ςιμφονίας αμέςος ποέπι να κάνομε έκλιςι 


ρ.ποοςι ςπαςιμο τις ςιμφονίας αμέςος πρέπι να κάνομε 
μάζες εκςακολοΟοντας τιν ακόραςτι πάλι για τιν επανόρΟοςι τι·· 
ενότιτας δράςις πο παραβιάςτικε, 

3. I μορφές τις πραγματοπίιςις το ενιέο μέτοπο, εκς^ρτό- 
μ&νες α^ τιν κατάςταςι κε το χαρ^Χ,τίρ^ τον εργατικόν όργανό- 
ζέον κι απ τι ςινκεκριμένι κατάςταςι* ποέπι νάνε πικίλες. Τέτιεί 
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μορφές μπορύν π. γ. νάνε ςιμφονιμένες χινές δοάςις τον ερ -όη 
τόν, από περίπτος^ ςε περίπτοςι πάνο ςε ςινχεχριμένες αφοομ'ές, 
ςε χςεχοριςτες Οίεκόίχιςις ίτε πάνο ςτι βάςι χινίς πλατφόρμας· 
ςιμφον'.μενες οράςι ς ςε χςεχοριςτές επιγιρ ίςις ίτε ς3 χλάδϋς παραγογίς ςιμ- 
φονιμένες ο ράςις ςε τοπιχί, πανεΟνίχί χε δ δρά _ 

ςί ς ςτο ζίτιμα τις οργάνοςις τις ι κ ο ν ομΤ7ίς πάλις τον εονα- 



τις παροχί ς όοιΟιας ςτυς φιλαχιζμένο; χε τις ικογένιές-τος, όράςις 

ςτιν ποριοχι τις παλις εναντία ςτιν κ ι ν ο ν ι χ ί αντιδραςΓ χινές 
οράςις ςτο ζιτιμα τις ιπερατπιςις τον φιμφερόντον τις νεολεας χε 
τον γινεκον , ςτιν περιοχίτον κοοπερατίβαν, τιςκολτύρας, το ςπορτ, 

κινές οράςις με ςκοπο τιν ιποςτιρικςι τον οιεκδικίςεον τον εργαζο- 
μένον χορικόν κ.τ.λ.’ όιμιυργία εργατικόν κε εργατο-αγροτικόν αλιάνς 
{Ιςπανια)* όιμιρργια μακρόχρονον ςιναςπιζμόν με τι μορφί το «εργατικό 
κόματος» ίτε «εργατο-αγροτικύ κόματος» (ΕΠΑ) κ. τ. λ. 

Με ςκοπό το κςετίλιγμα το κινίματος το ενιέυ μέτοπυ, ςαν 
ιπόθεςι τον ίδιον τον μαζόν, ι κομυνιςτές πρέπι. να επιδιόκον να 
οιμιοργίςον εκλεγμένα (κε ςτις χόρες τις φαςιςτικίς διχτατορίας— 
διαλεγμένα ανάμεςα ςτυς ςιμετόχος το κινίματος πο έχυν περί¬ 
πτερο κίρος) εκςοματικά τακςικά όργανα ενιέυ μέτοπυ ςτις επι- 

ανάμεςα ςτυς άνεργος, ςτις εργατικές ςινικίες, ανάμεςα ςτο 
μικρόκοζμο τις πόλις κε ςτα χόριά. Μόνο τέτια όργανα, τα οπία 
οεν πρέπι φιςικά ν 1 αντικαταςτόν τις οργανόςις πο ςιμετέχυν ςτο 
ενιεο μέτοπο, Οα μπορέςυν να ανκαλιάςυν με το κίνιμα το ενιέυ 
μετοπυ κβ τιν τεράςτια ανοργάνοτι μάζα τον εργαζόμενόν, Οα 

μπορεςον να ςιντελέςον ςτιν ανάπτικςι τις προτοοολιας τον μαζον 
πάλι ενάντια ςτιν επίΟεςι το κεφάλευ κ’^ ενάντια ςτο φαςιί,μό 
Χ£ πάνο ς’ αφτί τι οάςι ςτι διμιυργία ενός πλατιο εργατικό αχ- 
ενιέο μέτοπο. 

4. Παντύ, όπο ι αρχιγί τις ςοςιαλ-διμοκρατίας, προςπαΟόν- 
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τας ν’ αποτρέπςυν τυς εργάτες απ’ τιν πάλι για τιν ιπεράςπις^ 
τον καθιμερινόν ςιμφερόντον~τυς κε να ςπάςυν τιν ενκαθιδριςι το 
ενιέΐ) μέτοπυ λανςάρυν πυμποοικα <ςοςιαλιςτιχά» ςγοο ι-α (ς^εοιο- 
ντε Μαν κ. αλ.), ίνε ανανκέο να κςεκςεπαςτι ο διμαγογικός χ^- 
ρ^χτφας τον τέτιον ςχεδίον, διαφοτίζοντας τυς εργαζόμενός για το 
«δίνατο τις πραγματοπίιςις το ςοςιαλιζμύ εφόςο ι εκςυςία μένι ςτα 
χέρια τις, μπυρζυαζίας. Ταφτόχρονα όμος πρέπι να χριςιμοπιιθυν 



με τυς ςοςιαλ-διμοκράτες εργάτες. 


Στις χόρες, όπυ ςτιν εκςυςία βρίςκοντε ςο ςιαλ- διμοκρατ*κές 

κιβερνίςις (ίτε κιβερνίςις ςιναςπιζμύ με ςιμετοχί τον ςοςιαλιςτόν) 

ίνε ανανκέο, μι περιοριζόμενι μόνο ςε προπαγαντιςτικό κςεςκέπα- 
ζμα τις πολιτικίς μιας τετιας κιβερνίςις, να κινιτοπιίςυμε τις πλα¬ 
τιές μάζες ςτιν πάλι για τιν πραγματοπίιςι τον πραχτικόν-τυς 
ζοτικόν τακςικόν απετίςεον, πυ τιν πραγματοπίιςί-τυς διακίριταν 
ι ςοςιάλ-διμοκράτες ςτις πλατφόρμες-τυς, ιδιέτερα όταν δε βρίςκον- 
ταν ακόμα ςτιν εκςυςία ίτε δε ςιμετίχαν ςτιν κιοέρνιςι. 

5. I α,πό κινύ δράςι με τα ςοςιαλ-διμοκρατικά κόματα χε 
τις οργανόςις όχι μονάχα δεν αποκλίι, μα αντίθετα κάνι ακόμα 
πιο ανανκέα τι ςοβαρί κε ,βαςιζμένι κριτικί τυ ρεφορμιζμό, το ςοςιαλ- 
διμοκρατιζμύ ςαν ιδεολογία κε πραχτιχί τις τακςικίς ςινεργαςίας με 
τι μπυρζυαζία κε τιν ιπομονιτικ* οιαφότιςι τον ςοςιαλ-διμοκρατόν ερ- 
γατόν για τις αρχές κε το πρόγραμα τυ κομυνιζμύ. 

Κςεςχεπάζοντας μπρος ςτις μάζες τιν ένια τον διμαγογικόν 
επιχιριμάτον τον δεκςιόν ςοςιαλ-διμοκρατόν αρχιγόν ενάντια ςτο 
ενιέο μέτοπο, διναμόνοντας τιν πάλι ενάντια ςτιν αντιδραςτικί μερίδα 

τις ςοςιαλ-διμοχρατίας, ι κομυνιςτές πρέτι να αποχαθιςτύν τιν πιο 
ςτενί ςινεργαςία μ’εχίνυς τυς αριςτερύς ςοςιαλ-οιμοχράτες εργάτες, φυν- 
ν.ζίονέρυς κε τις οργανόςις, πυ αγονίζοντε ενάντια ςτι ρεφορμιςτικί 




















τϋολιτικί κε ίνε ι<ν&ρ το ενιέο μέτοχο με τα χο μυνιςτιχχ κόματα. 
?0ςο πιο δινατί’ θα ινε ι πάλι-μας ενάντια ςτο αντιόραςτικό ςτρα- 
^τδπεδο τις ςοςιαλ-διμοκρατίας, πυ.βρίςκετε ςε ςιναςπιζμό με τι 
απυρζυαζία, τόςο πιο πραγματικί 0α ίνε ι βοίθιά-μας ςτι μερίόα- 
τις πυ επαναςτατικοπιίτε. Κε μέςα ςτο αριςτερό ςτρατόπεδο ο αφ- 
ποχαΟαριζμός το^> χςεχοριςτόν-τυ ςτιχίον Οα πάι τόςο πιο γλίγο ρα, 
όςο πιο αποφαςιςτικά (Ταγονιςτύν ι κομυνιςτές για το ενιέο μέτοπο 
με τα ςοςιαλ-διμοκρατικά κόματα. ν 

Τα ζίτιμα τις ςχέςις προς τιν πραχτικί εφαρμογί το ενιέο 
μέτοπο Οάνε ο κιριότερος δίχτις τον πραγματικόν Οέςεον τον 
διαγόραν ομάδον τις ςοςιαλ-διμοκρατίας. Στιν πάλι για 
τιν πραγματικί εφαρμογι το—-©νιέυ μέτοπο αφτί ι ςοςιαλ- 
διμοκοάτες αρχιγί πο ςτα λόγια εκδιλόνοντε ςαν αριςτερί, θα οαλ- 
θυν ςε τέτια κατάςταςι, πυ Οάνε ανανκαζμένι να δικςον ςτιν πρά- 
κςι. πιο: απ’ αφτύς πραγματικά κατεβένι ςτιν πάλι ενάντια ςτι 
μπυρζυαζία κε ςτος' δεκςιύς ςοςιαλ-διμοκράτες- κε πιος ίνε μαζί με τι 
μπυρζυαζία ενάντια ςτιν ιπόθεςι τις εργατικές τάκςις. 

6, I εκλογικές καμπανιές πρεπι να χριςιμοπιιθυν για τιν 

παραπέρα ανάπτικςι κε το ςτερεομα το ενιεο μέτοπο πάλις "ο 

προλεταριάτο. I κομυνιςτές εμφανιζομενι ςτις εκλογες ανί/.^άρτ^α, 
αναπτίςοντας μπρος ςτις μάζες το προγραμα το κομονις^ικύ κάμα¬ 
τος, οφίλυν να επιδιόκυν ενιέο μέτοπο με τα ςοςιαλ-οιμοκραακά 
κόματα κε τα επανκελματικά ςοματια (καθός κε μ« τι^ ορ,·ανο^ν 
τον εργαζομένον χορικόν, επανκελματιόν κ. τ. λ.),^ καταοάλοντα^ 
όλες τις δινάμις, για να μιν επιτρέπςυν τιν -εκλογι αντιοραςτιχον 
κε φαςιςτόν ιποπςιφίον. Μπρος ςτο φαςιςτικό κίνδινο, αναλογα με 
το μεγάλομα κε τις επιτιχίες το κινιματος το ενιεο μετο.αο^ κα 
θός με το εκλογικό ςίςτιμα πυ ιπάρχι, ι κομονιςτβν μ^ορυ ί 
να εμφανίζοντε ςτιν εκλογικί καμπάνια με πλατφόρμα κε^^με 
κινά πςιφοδέλτια αντιφαςιςτικό μέτοπο ? οιατιρόντα-* ς0ν -^τ 1 · 0 

τι * λεφτεριά πολιτικίς αγιτάτςιας κε κριτικις. 

7. Τίνοντας ι κομυνιςτές να ενυςυν χάνο άπ τιν ^καΟοδ. μ>. 
τυ προλεταριάτο τιν πάλι τον εργαζομένον χορικόν, ^ μ*Λρο 









μπορζυαζίας τις πόλις κε τον εργαζόμενόν μαζόν τον καταπιέζομε 
νον εθνικοτίτον, οφίλυν να επιόιόκυν τι όιμιοργια ενός πλατιά α 
τ ι φ α ςιςτικ ο λαϊκά μέτοπο με οάςι το προλεταριακό ενιέα 
μέτοπο, ιπεραςπίζοντας όλες τις ιόιχες οιεκοιχιςις αφτόν τον ςχ 00 _ 
μάτον τον εργαζόμενόν, οιεκοιχιςις πο τραόυν προς τιν κατέφΓ)».^ 
τον βαςιχόν ςιμφερόντον 'τυ προλεταριάτο. Μνε ιοιετερα ςποοεο να 

κινιτοπιιθύν ι εργαζόμενι χ ο ρ ι κ ι ενάντια ςτι φαςιςτιν» 
πολιτικί λίςτεπςις τον κιριότερον μαζόν τις αγροτιάς· ενάντια ςτι> 
εχμεταλεφτιχί πολιτιχί τον τιμόν το μονοπολιςτικό χεφάλεο χε τον μπορ- 
ζοαζιχόν χιβερνίςεον, ενάντια ςτο αβάςταχτο βάρος τον φόρον, το 
ενίκιυ, τον χρεόν, ενάντια ςτο ανανχαςτιχό πόλιμα τις χοριάτικις 
περιυςίας, για τιν κρατιχί βοίθια ςτιν καταςτραμένι αγροτιά. Δο- 
λέβ'οντας παντύ ανάμεςα ςτι μικρομπορζοαζία τις πόλις χε τος 

όιανοομένος χαθός χε ςτος ιπαλίλυς, ίνε ανανκέ,ο να κςεςικόςυμε 

αφτά τα ςτρόματα ενάντια ςτο μεγάλομα τον φόρον χε τις ακρί- 
οιας τις ζοίς, ενάντια ςτι λίςτεπςί-τυς' απ’ το μονοπολιςτικό χε¬ 
φάλεο, τα τραςτ, ενάντια ςτον εκςανόραποόιζμό το τόκο, ενάντιο: 
ςτις απολίςις χε ςτο λιγόςτεμα το μιςτά τον κρατικόν χε οιμοτι- 
κόν ιπαλίλον. Ιπεραςπίζοντας τα ςιμφέροντα χε τα δικεόματα τον 
προχοριμένον όιανοομένον, ίνε ανανχέ'ο με όλα τα μέςα να ιπο- 
ςτιρίζομε το κίνιμά-τυς ενάντια ςτιν εκπολιτιςτικί αντίδραςι χε να 
όιεφκολίνυμε το πέραζμά-τυς με το μέρος τις εργατικίς τάχςις ςτιν 
πάλι ενάντια ςτο φαςιζμο. 

8. Μέςα ςτις ςινθίκες τις πολιτιχίς κρίςις, όταν ι τάχςις πο 
χιβερνύν δεν ίνε πια ςε θέςι ν’ ανταποκριΟυν ςτιν ιςχιρί έχταςι 
το μαζικά κινιματος, ι κομυνιςτές πρέπι νά ρίκςον ριζικά επα- 
ναςτατικά ςινΟίματα (π. χ. έλενχος πάνο ςτιν παραγογί, τις τρά¬ 
πεζες, διάλιςι τις αςτινομίας, αντικατάςταςί-τις με τιν εχςοπλιζμΐ- 
νι εργατικί πολιτοφιλακί κ. τ. λ.), πο χατεφΟίνοντε ς’ ένα ακόμα 
πιο μεγάλο τράνταγμα τις ικονομικίς κε πολιτιχίς εχςυςίας τις 
μπυρζυαζίας κε μεγάλομα τον δινάμεον τις εργατικίς τάχςις, ^τιν 
απομόνοςι τον ςιμβιβαςτικόν κομάτον κε πο οδιγόν τις εργατικετ 
μάζες πέρα-πέρα ςτιν επαναςτατικί κατάλιπςι τις εκςοςιας. Αν με- 




{X ?3 μ ια τ ^ τια “ νοδο τ ’-> μαζί-Μ χινίματοί γίν. δ'νατό; ζε 
ζέος, γιο τ « ςιμφεροντα το προλεταριάτο, ο ίχιματιζμό; χι^ρνί- 

77Μ Μί- ΓΛ-ΓΤϋ _ . . —-_ 


αναν- 


ς^ Γρολεταριαχυ ενιευ μέτο πυ, ίτε _αντιφαςιςτη/6 λ αικ /> μ ετοπυ 
πυ δεν ινε ακόμα κιοερνιςι προλετάριος δϊτ^πορί 

..... ™ -γί αποφαςιςτικόν μέτρον ενάντια ττο^^Ιό 


αναλαβένι τιν εφαρμογί 



Οιελόδικα ενάντια ςτο φαςιζμό κε ςτιν αντίδραςι, μα ~ ακόμα δεν 
ίνε έτιμες να κςεςικοθύν ςτιν πάλι για τι ςοβιετικί εχςυςία* 
γ) όταν μια ςιμαντικί πια μερίδα απ’ τις ' οργανόςις τις ςοςιαλ- 
διμοκρατίας κε τον άλον κομάτον, πυ ςιμετέχυν ςτο ενιέο μέτοπο, 
απετι αμίλιχτα μέτρα ενάντια ςτυς φαςίςτες κε τυς άλυς αντι- 
δραςτικύς κ’ ίνε έτιμι ν’ αγονιςτί μαζί με τυς κομυνιςτές για τιν 

εφαρμογί αφτόν τον μέτρον. . ' _ . 

', ^ · ·' ·; · . — - - 

Εφόςο "ι κιβέρνιςι τυ ενιέυ μέτοπυ πραγματικά θα πέρν- 
αποφαςιςτικά μέτρα ενάντια ςτυς αντεπαναςτάτες, ^ριματιςτικύς 
μεγιςτάνες κε ςτυς φαςίςτες πράχτορές-τυς κε με κανένα τρόπο δε 
θα περιορίζι τι δράςι τυ κομυνιςτικύ κάματος κε τον αγόνα τις 
εργατικίς 'τάκςις ; το κομυνιςτικό κόμα θα ιποςτιρίζι μ* όλα τα 
μεςα τιν τέτια κιβέρνιςι, ςινάμα ι ςιμετοχί τον κομυνιςτόν ςτιν 
κιβέρνιςι τυ ενιέυ μέτοπυ θ’ αποφαςίζετε ςε κάθε κςεχοριςτι πε~ 


ριπτοςι 




κςαρτιςι απ τι ςινκεκριμενι καταςταςι. 


Ηϊ. I ΕΝΟΤΙΤΑ ΤΥ ΕΠΑΝΚΕΛΜΑΤΙΚΥ Κ1ΝΙΜΑΤΟΣ 

Το κονκρέςο ιπογραμίζοντας τιν κςεχοριςτι ςπυοεότιτα τι> 
«ποκαταςταςις ενιέυ μέτοπυ ςτιν περιοχι τις ικονομικις πάλι* *ον 
*Ργατον κε τις διμιυργίας ενιέυ επανκελματικΰ κινιματος ^ >κν τον 
πιο ςπυ6εο ςταθμό ςτο ςτερέομα τυ ενιέυ μέτοπυ τυ προλεταριά νϋ, 
ιποχρεονι τυς κομυνιςτές να πάρυν όλα τα πραχτικά μέτρα για 
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τιν πραγματοπίιςι τις ενότιτας τον επανκελματικόν ςοματίον ςε π-/, 
ραγογικί χε πανεθνικί κλίμακα. 

X κομυνιςτές ινε αποφαςιςτικα ΐκ.ερ γ ο^ανορθοςις τις ενό« 
τιτας τον επανκελματικόν ςοματίον μέςα ςε κάθε χόρα κε ςε διε~ 
Γ)νί κλίμακα* ιτυβρ τον ενιέον τακτικόν επανκελματικόν ςοματίον, 
ςαν ένα απ’ τα πιο ςοβαρά ςτιρίγματα τις εργατικίς τάχςις ενάν¬ 
τια ςτιν επίΟεςι τυ κεφάλευ κε το φαςιζμύ* ιπέρ το ενιέυ επανκελ- 
ματικύ ςοματίυ ςε κάθε παραγογι· ιπέρ τις ενιέας ένοςις τον επαν- 
κελματιχόν ςοματίον ςε κάθε χόρα" ιπ ^Ρ τον ενιέον όιεθνόν ενόςεον 
τον επανκελματικόν ςοματίον κατά παραγογί' ιπέρ τις ενιέας Διε- 
Ονυςτον επανκελματικόν ςοματίον με βάςι τιν τακςικί πάλι. 

Στις χόρες, όπυ ιπάρχυν μικρά κόκινα επανκελματικά ςομα- 
τία, ίνε ανανκέο να επιαιοκςυμε τιν προςχόριςί-τυς ςτα μεγάλα 
ρεφορμιςτικά επανκελματικά ςοματία, απετόντας λεφτεριά ιπερά- 
ςπιςις τον απόπςεόν-τυς κε επαναπρόζλιπςι τον διαγραμένον κε 
ςτις χόρες, όπυ ιπάρχυν'" παράλιλα μεγάλα κόκινα κε ρεφορμιςτικά 
επανκελματικά ςοματία, τιν ενόπίιςί-τυς πάνο ςε ίςα όικεόματα. 
πάνο ςτιν πλατφόρμα τις πάλις ενάντια ςτιν επίθεςι τυ κεφάλευ 
κε τις εκςαςφάλιςις τις επανκελματικο-ςοματιακίς διμοκρατίας. 

Μέςα ςτα ρεφορμιςτικά κε τα ενοπιιμένα επανκελματικά ςο- 
ματία ι κομυνιςτές πρέπι' να. δυλέβυν δραςτίρια, να τά ςτερεόνυν 
κε να ςτρατολογυν ς’ αφτά ανοργάνοτυς,' εργάτε'ς, καταβάλοντας 
όλες τις δινάμις έτςι όςτε αφτές ι οργανόςις να ιπεραςπίζυν πραγμα¬ 
τικά τα -ςιμφέροντα τον εργατόν κε να γίνυν ςτιν πράκςι γνίςιες 
τακςικές οργανόςις. IV αφτό ι κομυνιςτές πρέπι να επιδιόκυν τιν 
ιποςτιρικςι όλον τον μελόν, τον φυνκςιονέρον κε τον οργανόςεον ςτο 
ςίνολο-τυς. 1 \ 

I κομυνιςτές ίνε ιποχρεομένι να ιπεραςπίζυν τα επανκελμα- 
τιχά ςοματία απ’" όλες τις προςπάθιες τις μπυρζυαζιας χε τυ φα- 
ςιζμύ να περιορίςυν τα διχεόματά-τυς ίτε να τα καταςτρεπςυν. 

Αν ι ρεφορμιςτές αρχιγί εφορμόςυν τιν ταχτικι τον διαγρα- 
φόν απ 1 τα επανκελματικά ςοματία τον επαναςτατόν εργατον 
ολόκλιρον οργανόςεον ίτε άλον ιδόν εχτρικά μέτρα, ι χομονι ν Γβν 
οφίλυν να κινιτοπιίςυν όλι τι μάζα τον μελόν τον επανχελματι- 
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για τιν ανόρΟοςι τις ενότητας το επανκελματικύ ςοματί^ 

7^0 01&ζ7ΐ{Χζ / ΐΙΧ&· 

Τα κόκινα επανκελματικά ςοματία κ 1 ι Επανκελματικί οιεθνίς 
^ρ^ττ' να πάρυν με κάθε, τρόπο ιποςτφικςι απ’ τα κομυνιςτικά: 
κοματα. ςτις προςπάΟιές-τυς να αποκαταςτίςυν κινό αγόνα τον 
επανκελματικόν ςοματίον όλον τον κατεφθίνςεον κε να ^έπιτίχον 
-ιν ενότιτα τυ επανκελματικύ ,κινίματος ςε εθνικί κε όιεθνί κλίμα- 
ςτι οάςι τις πακςικίς πάλις κε τις επανκελματικο-ςομα- 


κα, πανο ^ 


τιακις οιμοκρατιας. 

"ΊΫΓ ΤΑ" ΚΑΘΙΚΟΝΤΑ ΤΟΝ ΚΟΜΥΝΙΣΤΟΝ ΣΤΥΣ 
ΙΔΙΕΤΕΡΥΣ ΤΟΜΙΣ ΤΥ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΥ ΚΙΝΙ- 

ματος ; -■ . · . 

1 β Το κονκρέςο οίνι τιν πιο ςοβαρί προςοχί ςτιν'ανάνκί μιας 
ςιςτιματικίς ιοεολογικίς πάλις ενάντια ςτο φαςιζ μο. ^χοντβς μποπςι, 
ότι ι κιριότερι. ι πιο επικίνοινι μορφί τις φαςιςτικις ιοεολογιας ινε 
ο ς ο β ι ν ι ζ μ ό ς, ίνε ανανκέο να κςεςκεπαςτι μπροςτα ςτις μα.ες, 
ότι ι φαςιςτικί μπυρζυαζία με το προςχιμα, ότι ιπεραςπιζι τα 
πανεθνικά ςιμφεροντα πραγματοπιι- τι οικι-τις ιοιοτελι τακςικι πο- 
λιτικί καταπίεςις κε εκμεταλεπςις το οικυ-τις λαυ,, καθος κο ί,ι·^ 
λίςτεπςις κε τυ εκςανοραποόιζμυ τον αλον λαόν. Τνε ανανκεο ^ να 
όιγτί, ότι ι εργατικί τάκςι, αγονιζομενι εναντία ςε κάθε ιοο^ ^κλά- 
βομα κ’ εθνικί καταπίεςι, ινε ο μοναοικος γ,νιςιο ς αγονιςτις 
εθνικί λεφτεριά κι 1 ανεκςαρτιςια τυ λαυ. I κομυνιςτες, ττροπι ν 

αγονιςτύν με όλα τα μεςα^ ενάντια ςτι φαςιςτικί πλαςτογραφια τις. 
ιςτορίας τυ λαύ.^ κάνοντας ότι 7 ινε οινατο για να οιαφοτι^υν το 
παρελθόν τυ λαυ-τυς ιςτορικά ορθά με το γνιςιο λενινιςτικο-ςτα- 
λινικό πνέβμα, για να ςινόέςυν τον τορινό-τυς αγόνα με τις επα¬ 
ναστατικές παραοόςις τυ παρελθόντος. Το κονκρέςο προιόοπιι εναν¬ 
τία ςε κάθε περιφρονιτικό φέρςιμο προς το ζίτιμα τις εθνικίς ανεκςαρ- 
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τις ί ας ζϊ προί τν. εθνικά εςΟίματα τον πλατών λαϊκόν 
πράγμα πο διεφκολίνι ςτο φαςιζμό το κςετίλιγμα τον ςοβινιςτικόν- 
το καμ-άνιον (Σαάρ, γερμανικί περιοχί ςτιν Τζεγοςλοοακία κ.τ.λ.) 
κ’ επιμένι ςτι ςοςτί ςινκεκριμένι εφαρμογί τις λενινιςτικο-ςταλινικίς 
εΟνικίς πολιτικίς. 

1 χομννιςτές όντας αδιάλαχτι από άποπςι αρχόν εγτο' τν 
μπνρζναζικν εΟνικιζμν ς’ όλες τις πικιλομορφίες-τυ, δεν ίνε καΟολν 
οπαδί τν εθνικό μιδενιζμν, τν περιφρονητικό φερςίματος προς τιν 
τί/ι τν οικν-τνς λαό. 

2. I χομννιςτές οφίλνν να μπέννν μέςα ς 1 όλες τις μαζι¬ 
κές φαςιςτιχές οργανόςις πο έγυν το μονοπόλιο τις νομιμό- 
τιτας ςτι όομένι χόρα, χριςιμοπίόντας ακόμα χε τιν πιο μιχρί νό- 
μιμι κε μιςονόμιμι δινατότιτα δυλιάς μέςα ς 1 αφτές για τιν αντι- 
παράτακςι τον ςιμφερόντον τον μαζόν, πν μπέννν μέςα ς’ αττές 
τις οργανόςις, ςτιν πολιτιχί τν φαςιζμν',.κε για-τιν αποςίνΟεςι τις 
μαζιχις-τνς οάςις* Αρχαΐζοντας απ’ τα πιο ςτιχιόδικα χινίματα δια- 
,μαρτιριας γίρο ςτις · ζοτιχές ανάνκες τον εργαζόμενόν, ι χομννιςτές 
οφίλνν με μια έφςτροφι ταχτικίΑνα επιδιόχνν το τράοιγμα ςτο κί- 
Λ 1>ιμα όλο χε πιο πλατιές μάζες, ιδιετερα εργατόν, πν ακολνθνν 
ακόμα από έλιπςι ,ςινίδιςις τνς φαςίςτες. Αντίςτιχα με τιν άφχςιςι 
τν χινίματος ςε .πλάτος χε βάθος ίνε ανάνκέο ’ ν’ αλάζνν τα ςινθί- 
μα τα πάλις, ετιμάζοντας τιν ανατίνακςι τις φαςιςτιχίς μπνρζναζι- 
χίς διχτατορίας με τι βοιθια ■ τον ίδιον μαζόν πν βρίςχοντε μέςα 
•ςτις φαςιςτιχές οργανόςις. 

3. Ιπεραςπίζοντας ενεργιτικά χε με ςινέπια τα ςιμφέροντα 
χε τις διεχοιχίςις τον ανέργον, οργανόναντάς-τνς κΓ οδιγόντας-τνς 

. ςτιν πάλι για εχςαςφάλιςι δυλιάς, για επαρκί επιδόματα, αςφάλιες 
κ.τ.λ.—ί χομννιςτές οφίλνν να τραβάν τνς ανέργυς ςτο χίνιμα τν 
ενιέν μέτοπν, εκτοπίζοντας με κάθε τρόπο τιν επιροί τν φαςιζμν 
ανάμεςα ςτνς ανέργυς. Σχετικά μ’ αφτό πρέπι αφςτιρά να πέρνον- 
τε ιπόπςι ι ιδιομορφίες τον διάφορον κατιγοριόν τον ανέργον (ιδιχο- 
πιιμένι κε ανιδίχεφτι, οργανομένι κι’ ανοργάνοτι, άντρες κε γινέκες, 
νεολέα κ.τ.λ.}. 

4. Το κονχρέςο ιπογραμίζι μπροςτά ς 1 όλα τα χομννιςτιχά κομά τα 



αποςπαζματα. Αγονιζόμενι ενάντια ςτο 
ιποτίμιςι τις ςιμαςίας,τις μαζικίς δυλιάς ανάμεςα ςτιν .εργαζόμενι 

νεολέα, πέρνοντας πραγματικά μέτρα για το κςεπέραζμα το κλιςτ' 


_ , .μαζικόν οργανόςι_ ... 

λέας, κάδος κε τον νεανικόν οργανόςεον τον επανκελματικόν ςομα- 
τίον, τον κοπερατίβον κ.τ.λ., με βάςι το πλατίτατο ενιέο μέτοπο, 
ος τι διμιοργία διάφορον ιδόν κινόν οργανόςεον για "τιν πάλι ενάν¬ 
τια ςτο φαςιζμό, ενάντια ςτιν ανίκοςτι ςτέριςι δικεομάτον κε τι μιλι- 
ταριςτικοπίιςι τις νεολέας, για τα ικονομικά, εκπολιτιςτικά ςιμφέροντα 
τις νέας γενεάς. Ίνε ανΟνκέο να βάλομε για καθίκον τι διμιοργία 
αντιφαςιςτικο ςινοέζμο τις κομονιςτικίς' κε ςοςιαλ-διμοκοατικις 
ένοςις τον νεολεόν τυάνο ςτιν πλατφόρμα τις τακςικίς πάλις. Τα κομο- 
νιςτικά κόματα πρέπι με όλοι τα μεςα να βοιθον ~τιν αναπτικςι κε 
το ςτερέομα τις κομονιςτικίς ένοςις τον νεολεόν. 


5, I ζοτικί ανανκεότιτα το ’ τραβίγματος ςτο εθνικό ενιέο 
μέτοπο τον πολόν «χατομφί'ον μαζόν τον γινεκόν, κατά πρότο λδγοτον 
εργατριόν κε εργαζόμενόν ^οριατιςον, ανεκςαρτιτα απ «.ι* κομά-ΐκ^^- 
τυς αττόπςις κε γις Οριςκεφτικές πεπιΟιςις, απετι ατ; τυς _ κομονι- 
ςτές διναμομένι δραςτιριοτιΐα με ςκοπό τιν ανάπτικςι το μαν.κό 
κινίματο; τον εργαζόμενον γινεκόν γίρο ςτιν ~άλι για τις ζοτικές 
διεκδικίςις-τυς κε τα ςιμφέροντά-τυς, ιδιέτερα ;τιν "άλι ενάντια ;τ:ν 

' * # Λ. I - ^ ^ ^ λ Λ/ _ 


_ _^ μεροκάματο με όάςι τιν αρχι 

£ςι πλιρομί>;, ενάντια ςτον κίνδινο πολέμυ. Ίνε ανανκεο ςε 
ιοιέτερι χόρα, καΟός κε ςε διεθνί κλίμακα, να εφαρμόζοντε εφςτρο- 
φα ι πιο διά.φορες οργανοτικες μορφές μ£ ςκοπο ^ι^ α^οκανα^ 
επαφίς κε απο κινύ δυλιάς τον επαναςτατικόν, τον ςοςιαλ-οιμοκρα- 
τικόν κε τον προοδεφτικόν 'γ^εκίον οργανόςεον, εκςαςφαλιςον ^α^ τι 
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ΛεΦτερι# γνο[χΐζ ^ χριτιζίζ^ [α - ζ ιθίρ.θί^ον ν,ο^ [ΐ^ροζ ζτι δΐΜΛ’άργ/^ 
εκ / όπο αφτό'χριαςτί, χε κςεχοριςτόν γινεκίον οργανόςεον. 

6. I κομυνιςτές πρέπι να διεκςάγυν αγόνα για το τράοιγ.χα 
ςτις γραμές τα ενιέυ μέτοπυ το προλεταριάτο κε το αντιφαςιςτικό λα’ν.ό 
μέτοπο τον οργανόςεον τον κόπερατίβον. 

I κομυνιςτές πρέπι να όόςυν τιν πιο όραςτίρια βοίΟια ς-, ν 
πάλι τον κοπερατίβον για τα καθιμερινά ςιμφέροντα τοί μελόν-τυ- 
ιόιέτερα ςτιν πάλι ενάντια ςτιν ακρίβια τις ζοίς, για πιςτόςιε* 
ενάντια ςτιν ιςαγογί λιςτρικδν · τελονιακόν όαζμόν κε νέον ζόρον. 
ενάντια ςτον περιοριζμό τις δράςις κε τιν καταςτροφί τον κοπεοα- 
τίβον απ' τας φαςίςτες κ. αλ» 

<. I κομυνιςτές πρεπι να αναλάοον τιν προτοβυλία ςτιν ιπο- 
θεςι τις οιμιυργίας από ςταθερά, όοκιμαζμένχ ςτιχία ; κινίματος ενιέα 


μέτοχο μα.ικις αντιφαςιςτικίς αφτοάμινας ενάντια ςτιν επίΟεςι τον 
φαςιςτικόν ςιμοριόν. 

V. ΤΟ ΑΝΤ1ΙΜΓ1ΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΟΠΟ 
ΣΤΙΣ ΑΠΙΚΙΑΚΕΣ ΧΟΡΕΣ 

^ ί.ις Οίΐίχια χες κε μιςοαπικιακες χορες το πιο ςοοαρό καΟικον 
τον κομυνιςτόν ίνε ι δόλια για" τι οιμιϋρ^α το αντιιμπεριαλιςτικυ 
λαικυ μετοπυ . Γι' αφτό ίνε ανανκέο να τραβιύντε ι πιο πλατιές 

μάζες ςτο- εθνικο-απελεφθεροτικό κίνιμα ενάντια ςτιν ατκςανόαενι 
ι μπεριαλιςτικί εκμετάλεπςιφ ενάντια ςτο ςκλιρσ εκςανοραπόόιζμό,' για 
νθ οιοκςιμο τον ιμπεριαλις ΐον, για τιν ανεκςαρτιςία τις γόοας* να 
πέρνυν ενεργό μέρος ςτα μαζικά αντιιμπεριαλιςτικά κι ν: μα τα πο 

καΟοοι (ο ν υβ. απ τος εθνικό-ρεφορμιςτές, να επιόιόκυν κινές εκςορμίςις 
ίίάνο ς^ι οάςι μιας ςινκεκριμενις αντιιμπεριαλιςτικίς πλατφόρμας με 
*Ονικο-ε<ιαναςτατικες κε εΟνικο-ρεφορμιςτικες οργανόςις. 

Ιτιν Κίνα ινε ανανκεο να ςινδιαςτί το πλάτεμα το ςοοιετικό 
κιν.ματος κε το οινάμομα τις μαχιτικίς διναμις το Κόκινο' Στρατό 
με το κςετιλιγμα το λαϊκό αντιιμπεριαλιςτικο κινίματιάς ς' όλι τι 
χορα. Αφτο το κινιμα πρέπι Α να οιεκςάγετε κάτο απ' το ςινΟιμα 
το εθνικό-επαναςτατικό αγόνα το εκςοπλιζ(.^νο λαό ενάντια ςτος 










ιμπεριαλιςτές εκςανδραποδιςτές, κατά πρότο λόγο ενάντια ςτο για- 
ττονέζικο ιμπεριαλιζμό κε τος κινέζος ιπιρέτες-το. Τα ςοβιέτ τυρέ- 


η 

κη 


ι να γίνον το ενοτικό κέντρο όλο το κινέζικο λαό ςτιν απελε- 
φΟεροτικί-το τυάλι. _ % 

Το προλεταριάτο τον ιμπεριαλιςτικόν χορόν για το ςιμφέρο 
τις απελεφΟεροτικίς-το πάλις πρέπι να ιποςτιρίζι με όλα τα μέςα 
τιν απελεφΟεροτικί πάλι τον απικιακόν κε μιςοαπικιακόν λαόν ενάν¬ 
τια ςτος άρπαγες ιμπεριαλιςτές. 

VI. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟΜΑ ΤΟΝ ΚΟΜΥΝΙΣΤΙΚΟΝ 
ΚΟΜΑΤΟΝ ΚΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΙΝ ΠΟΑΙΤΙΚΙ 
ΕΝΟΤΙΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΙΣ ΤΑΚΣΙΣ- 

Το κονκρέςο με ιόιέτερι επιμονί'.. ιπαγραμίζι., ότι -μόνο το πα¬ 
ραπέρα ολόπλεβρο ςτερέομα τον ίδιον κομονιςτικόν κομάτον, ι ανά- 

πτικςι' τις προτοβολίας-τος ι κατ'αρχί μαρκςιςτικί λενινιςτικί πολι - 
τικί-τος κ’ι ςοςτί εβλίγιςτι ταχτικί, πο' , ιπολογίζι τι ςινκεκριμενι 
κατάςταςι κε κατάτακςι τον τακςικόν όινάμεον, μπορόν να εκςαςφα- 
λίςον τιν κινιτοπίιςι τον πιο πλατιόν μαζόν^ τον εργαζόμενόν πάνο 
ςτιν ενιέα πάλι ενάντια ςτο φαςιζμό, ενάντια ςτον καπιταλιζμο. 

I πραγματικί εφαρμογί το ενιέο μέτοπο απετι απ' τος κο- 
μονιςτές το κςεπέραζμα το αφτάρεςκ ο ςεχταριζμό μεςα ςτις 
μας τις γραμές, πΟ αφτί τι ςτιγμί ςε^μια ςερά περιπτόςις ίν^ ^ 
όχι «πεδικί αρ’όςτια» το κομονιςτικό κΓνίματος ; μα ριζομένο ελάτο- 
μα. Ιπερτιμόντας το βαθμό τις επαναςτατικοπιιςις τον μα- 
ζδν. ; διμιοργόντας αφταπάτες^ ότι κατορΟοΟικε πια να κλι- 
ςτί ο δρόμος το φαςιζμό, τι ςτιγμι πο το φαςιςτικό κινιμα 
εκςακολοΟόςε να μεγαλόνι, αφτός ο ςεχταριζμός καλιερμςε ςτιν πρα- 
κςι τιν παΟιτικότιτα μπροςτά ςτο φαςιςμό. Αντικαταςτόντας ^ς^ί ν 
πράκςι τις μέΟοδες καΟοδίγιςις τον μαζον με τις μέθοόες καθοο;γι- 
ςις τις ςτενο-κοματικίς ομάδας, αντικαταςτόντας τι μαςίκ'· πολιτικι με 
τιν αφιριμένι προπαγάντα κε τον αριςτερό λογιότατιζμο, αρνόμενο^ 
να οολέπςι μεςα ςτα ρεφορμιςτικά επανκελματικά ςοματια κε ςτις 
φτςιςτικές μαζικές οργανόςις, βάζοντας ςτο ίδιο καλόπι τιν ταχτικ{ 


ιοιες- 
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>:ε τα ςινθίματα για όλες τις χόρες, μιν ιπολογίζοντας τις ιδιομορ- 
ζ^'ες τις ςινκεκριμένις κατάςταςις ςε κάθε ιοιέτερι χόρα,—αφτός ο ςε- 
γταριζμός κατά μεγάλο βαθμό επιβράοινε το μεγάλομα τον κομυνι- 
ςτιχόν κομάτον, οιςχόλεβε τιν εφαρμογί μιας πραγματικά μαζικίς πολιτι- 
κίς, εμπόδιζε τι χριςιμοπίιςι τον οιςκολιόν τυ ταχςιχύ εχτρό για το 
ςτερέομα το επαναςτατικο κινίματος, εμπόδιζε το έργο τις χατά- 
χτιςις τον πλατιόν προλεταριακόν μαζόν με το μέρος τον κομονι- 
ςτικόν κομάτον. * . \ 

Αγονιζόμενι με τον πιο ενεργό τρόπο για το κςερι'ζομα όλον 
τον απομινάριον τυ ςεχταριζμύ,'πυ ίνε για τι δομένι ςτιγμί εκςε- 
ρετικά ςοβαρό εμπόδιο για τιν εφαρμογί μιας πραγματικά μαζικίς 
μπολςεβίκικις πολιτικίς τον κομονιςτικόν κομάτον, ι κομονιςτές πρέ- 
πι να διναμόςυν τιν επαγρίπνιςί-τυς ςχετικά, με τον κίνδινο το 
δεκςιύ οπορτονιζμό κε να διεκςάγον αποφαςιςτικό αγόνα ενάντια ς’ 

όλες τις ςινκεκριμένες-το εκδιλόςις, έχοντας ιπόπς'ι, ότι με τιν 
πλατιά εφαρμογί τις ταχτικίς το ενιέο μέτοπο ο δεκςιός κίνδινος 

θα μεγαλόνι. I πάλι για τιν αποκατάςταςι ' τυ ενιέο μέτοπο, τις 

ενότιτας δράςις τις ,εργατικίς τάκςις απετί χεροπιαςτό. πίςιμο τον 
ςοςι'αλ-διμοκρατόν εργατόν για τιν ορθότιτα τις κομονιςτικίς κε το 
,ςφαλερό τις ρεφορμιςτικίς πολιτικίς κε ιποχρεόνι κάθε κομονιςτικό 
κόμα ν 1 αγονίζετε αδιάλαχτα ενάντια ς' όλες τις τάςις το ςκεπά- 
ζματος τις διαφοράς αρχόν ανάμεςα ςτον κομονιζμό κε ςτο ρεφορ- 
μιζμό, τις εκςαςθένιςις - τις κριτικίς το ςοςιαλ-διμοκρατιζμύ ςαν ιδε¬ 
ολογίας κεπραχτικίς τακςικίς ςινεργαςίας με τι μπυρζυαζία, ενάντια 
ςτις αφταπάτες, ότι ι πραγματοπίιςι το ςοςιαλιζμό ίνε δινατί με 
ιρινίλό νόμιμο τρόπο, ενάντια ςε κάθε θέςι αφτοματιζμό κε αφθόρμιτο 

τδςο ςτο έργο τις εκμιδένιςις το φαςιζμό, όςο κε ςτιν εφαρμογί τυ 
ενιέο μέτοπο, ενάντια ςτιν ταπίνοςι το ρόλο το κόματος κ“ ενάν¬ 
τια ςτις πιο μικρές ταλαντέπςις τι ςτιγμί τις αποφαςιςτικίς δράςις. 

Το κονκρέςο, Οεορόντας, ότι τα ςιμφέροντα τις τακςικίς πάλις το προ¬ 
λεταριάτο κε ι επιτιχία τις προλεταριακίς επανάςταςις ιπαγορέοι τιν 
ανανκεότιτα τις ίπαρκςις μέςα ςε κάθε χόρα ενός ενιέο μαζικό 
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ττολί ν'.'-^ /.ομα ιο*, ί.1·» ορ ρτιχις τακςις, βαζι μπροςτά ςτα κομυνιςτι> 
χά χορ.3 ί,οί χοεΟιχον^ βαςιίομενα ςτιν αφκςανόμενι ελκςι τον ερ- 
γα^ν προς τιν ένοςι τον ςοςιαλ-διμοκρατιχόν κομάτον ίτε ιοιετέρον 
οργανόςεον με τα κομυνιςτικά κόματα, να πάρυν ςτα χέρια-τυς τιν 
προτοουλία ςτο έργο αφτίς τις ένοςις. Σινάμα πρέπι το όίχος άλο 
εκςιγυν ςτυς εργάτες, ότι αφτί ι ένοςι ίνε ίινατί με τιν ίπαρκςι 
μιας ςιρας από ορυς: με τον όρο τις- πλέριας ανεκςαρτιςίας απ’ τι 

μπυρζυαζία κε τις ολοκλιροτικίς οιάςπαςις τυ ςιναςπιζμύ τις ςοςιαλ- 
οιμοκρατιας με τι μπυρζυαζια, με τον όρο τις προκαταρκτικές 
πραγματοπιιςις τις ενιεας οράςις, με τον όρο αναγνόριςις τις αναν- 
κεότιτας για τιν επαναςτατικί ανατροπι τις κφιαρχιας τις μπυρζυ- 

τις . διχτατορίας τυ προλεταριάτο με τι 


αζίας κε τιν ενκ 


μορφί τον ςοοιέτ, με τον όρο ν’απαρνιΟυν τιν ιποςτίοικςι τις οικίς-τυτ 

μπυρζυαζίας ςτον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, με τον όρο να ς/ιματ:- 
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απ 

οταςιςτι- 


τον ρόςον μπολςεβίκον. 

Ταφτόχρονά μ 1 αφτό ίνε άνανκέο να ετζεμοέ' 
ύΛ ενάντια τις προςπάΟιες τον - «αοιςτερόν» ' ςοααλ-οιαοκοατόν δ> 
μαγογόν να χριςιμοπιίςυν τιν απαγοίτεπςι τον ςο : ιαλ-όιμαχοατον 

εργατόν για τι όιμιυργία νέον ςοςιαλ-οιμοκρατικόν κομάτον κε νέ¬ 
ας «όιεΟνύς», πυ να ςτρέφοντε ενάντια ςτο κομυνιςτικό χ:ν;μα κε 
έτςι να εμβαΟίνυν τι όιάςπαςι μέςα ςτιν εργατικι τάκςι. 

Το VI [ κονκρεςο τις Κομυνιςτικίς διεΟνυς Οεαρόντας, ότι ι 
ενότιτοΓ οράςις ίνε επιταχτίχί ανανχεότιτα χΓ ο πιο ςίγυρος δρόμος 
για τι όιμιυργία κε τιν πολιτικί ενότιτα τυ προλεταριάτο. — όι- 
λόνι απτό όνομα όλον τον τμιμάτον τις κομυνιςτικίς διεΠνύς, ότι 

ίνε έτιμα ν’ αρχίςυν άμεςα ςινενοίςις με τ' αντίςηχα κόματα τις 

Π διεΟνυς για τιν αποκατάςταςι ενότιτας οράςις τις εργττικίς τά- 
κςις ενάντια ςτιν επίΟεςι τυ κεφάλευ, τυ φαςιζμό χε ςτιν* απιλί 

τυ ιμπεριαλιςτικό πολέμα, καΟός κΓ ότι ίνε έτ(μι ι Κομυ νιςτικί 

όιεΟνίς ν’ αρχίςι γι’ αφτό το, ςκοπό ςιν*νοίςις με τ ι 11 όι εΟν ι. 
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VII. ΓΙΑ ΤΙ ΣΟΒΙΕΤ!ΚΙ ΕΚΣΥΣΙΑ 



ελι 

ςτιν ι**™ Γ .~ ... —"Τ' — -;■» τ- 3 * 3 . . -"/ν-τ*** «-μ επανα- 

ςτατικό προλεταριάτο ετιμάζι τις οινάμις-το, ςτερεόνι τις μαγιτι- 

χές ςχέςις με τος ςιμάχος-το κε κατεφθίνι τιν πάλι ςτο ςχο^ό 

τις κατάχτιςις τις πραγματικίς διμοκρατίας τον εργαζόμενόν_τις ςο- 

βιετικίς εκςοςίας. 

Το παραπέρα ςτερέομα τις χόρας * τον ςοβιέτ, το ςιςπίρομα 
το πανκόζμιο προλεταριάτο γίρο-τις κ’ ι ιςχιρί άφκςιςι το διεθνος 
κίρος το κομονιςτικο κάματος τις Σοβιετικις Ένοςις, ι ςτροφί προς 
το μέρος τις επαναςτατικίς τακςικίς πάλις, πο άρχιςε ανάμεςα ςτος ςο- 
ςιαλ-διμοκράτες κε ςτος οργανομένος ςτα ρεφορμιςτικά επανκελμα- 
τικά ςόματια εργάτες, το μεγάλομα τις μαζικίς αντίςτοςις ενάντια 
ςτο φαςιζμό κ ι άνάπτικςι το επα-ναςτατικο κιν ματος ςτις απι- 
κίες, ι κατάπτοςι τις II διεθνος κ’ ι άνάπτικςι τις Κομονιςτικίς 
διεθνος,—όλα αφτά επιταχίνον κε Οα επιταχίνον τιν άνάπτικςι 

τις πανκόζμιας ςοςιαλιςτικίς επανάςταςις. 


Ο καπιταλιςτικός κόζμος περνά ςε περίοδο απότομον ςινκρύ- 
ςεον ςα ςινέπια τις όκςινςις τον εςοτερικόν κ’ εκςοτερικόν αν- 
τιθέςεον -το καπιταλιζμύ. 

Το ΥΙΙ κονκρέςο τις Κομονιςτικίς διεθνος, ' κρατοντας πορια 
πάνο ς 1 αντί τιν προοπτικί τις επαναςτατικίς ανάπτικςις, χαλί τα 
κομυνιςτικά κόματα προς τιν πιο μεγάλι πολιτικί δραςτιριότιτα κε 
τολμιρότιτχ, προς τιν ακυραςτι πάλι για τιν αποκατάςταςι τις 
ενότιτας δράςις τις εργατικίς τάκςις. I αποκατάςταςι το ενιεο με- 

τοπο τις εργατικίς τάκςις ίνε αποφαςιςτικός κρίκος τις προετιμα- 
ςίας τον εργαζόμενόν για τις επικίμενες μεγάλες μάχες το δέφτε- 
ρο· κΐκλο τον προλεταριακόν επαναςτάςεον. Μονάχα το ςιςπίρομα 

το προλεταριάτο μέςα ςε μια ενιέα μαζικί πολιτικί ςτρατιά Οα 
εκςαςφαλίςι τι νίκι-τυ ςτιν πάλι ενάντια ςτο φαςιζμό κε ςτιν εκςο- 
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τ ' ; κ$ ^ άλεΰ ϊ ια Ώ διχτατορώ το προλεταριάτο *ε τιν ε/ςο- 
ςία τον ςοοιετ. «I νί/.ι τ-ς επανάςταςις ποτέ οεν έρχετε μονά- 


βτιμαςι κε 


χί. Πρέπι να προετιμ αςτί, κε να καταχτιΟί. * Να τιν 

να τιν κα ιαγτιςι μτν,ορ ;. ομος μονο ενα γερό προλεταριακό ετυανα- 
ςτατικό κόμα». (ΣΤΑΑΙΝ). 
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ςιν. 


αποφαςι 

ΠΥ ΠΑΡΘΙΚΕ ΣΤΟ VII ΚΟΝΚΡΕΣΟ ΤΙΣ ΚΟΜΥ 
ΝΙΣΤΙΚΙΣ Δ1ΕΘΝΥΣ 20 ΤΥ ΑΒΓΥΣΤΥ 1935 ' 


% 


. I ΕΤΙΜΑΣΙΑ ΤΥ ΠΟΛΕΜΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ 
ΚΣΑΝΑΜΙΡΑΖΜΑ ΤΥ ΚΟΖ/ΛΥ 

I πανκόζμια ικονομικί 'ψςι κ’ ι ρίκςί τις χαπιταλιςτικίς ςτ«- 
Οεροπίιςις γένιςαν εκςερετικί αςτάΟια όλον " τον όιεθνόν ςχέςεον. I 
όκςινςι τις 'πάλις ςτι όιεθνι αγορα, το περιοριςτικε ζτο α^αχρο^ 
εκςετίας τις ικονομικίς κρίςις, περαςε- ςε ςκλιρο ικονομικό π^λ^μο- 
Στιν πράκςι πια άρχιςε το νέο κςαν αμίραζμα το κόζμο. 

"Ο γιαπονέζικος ιμπερΓαλιζμός, όεκςάγοντας πόλε¬ 
μο ςτιν Άπο Ανατολί, έκανε πια τιν αρχί το νέο κςαναμφαζμα- 
τος το κόζμο. I ςτρατιοτικι καχοχι τις Μαντζοριας 
Βοριάς Κίνας ςιμένι ςτιν πράκςι ακίροςι τον ςιμφονιόν τις 
Βαςινκτόνας, πο κανόνιςαν το μίραζμα τον ςφερόν επφοις 
ανάμεςα ςτα ιμπεριαλιςτικά κράτι ςτιν Κίνα κε τις ςχεςις-το* 
ςτον Ιρινικό Οκεανό. I λιςτρικί εκςτρατία τις Γιαπονιας τόρα 
ακόμα φέρνι ςε αοιναμία τιν επιροί το ανκλικο κε αμερικανικό 
ιμπεριαλισμό ςτιν Κίνα, οάζι ςε απιλί τις Οέςις τις Μεγάλις 
Βρετανίας κε τον ΕΠΑ ςτον ]ρινικό Οκιανό κ’ ίνε ι προετιμαςκ* 

- χ - 
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τυ αντεπαναςτατικυ πόλεμό ενάντια ςτι Σοβιετικί Ένοςι. 

Απ' ~ι ςινΟιχι τον Β ε ρςαλιό ν έ μίναν μόνο τα κρατικά ςί 
κε το μιρα-μα τον απικιακον πλιρεκςυςίον. I εκμιόένιςι τις ςινόί- 

_. 1 Κ ^ Λ *>ν Α* 1 I —-Γ-. Λ ΑΙΑ.. - //ΐ 


νορα 



τιοτικύ ςίμφονυ τις Ανκλίας με τι Γερμανία. 

I γερμανι φαςιςτ ες ινε ι κιριότερι εμπριςτές τυ πόλεμό, 

πυ τίνοντας ςτιν ιγεμονία τυ γερμανικό ιμπερίαλιζμύ ςτιν Εβρόπι, 
'οάζυν το ζιτιμα τις αλαγίς τον εβροπαικόν ςινόρον με τον πόλεαο 


/? ; 


γις τον εοροπαικον ςινόρον με 

ςε οαρος τον γιτονον-τυς. Τα τιχοόιοχτικά ςχέόια τον γερμανόν 
•φαςιςτον εχτίνοντε πολί μακριά κε λογαριάζυν τιν πολεμικί αντεκοί- 
κιςι ενάντια ςτι Γαλία, το όιαμελιζμό, τις Τζεχοςλοβακίας, τιν 
προςάρτιςι τις Αφςτρίας, τιν εκμιόένιςι τις ανεκςαρτιςιας τον χο¬ 
ρόν τις Βαλτικίς, τις απίες προςπαθύν νά μετατρέπςυν ςε ορμι- 
τίριο για.τιν επίθεςι ενάντια ςτι Σοβιετικί Ένοςι, λογαριάζυν ν’ 
αποςπάςυν τιν Τκρανία απ’ τιν ΕΣΣΔ. Απετύν για τον εαφτό- 
τυς απικίες, τίνοντας ν’ ανάπςυν όιαθέςις για όφελος ενός νέα 
κςαναμιράζματος τυ κόζμυ. Όλες αφτές ι φανταςίες .τον μανια- 
ζμένον ιποκινιτόν τυ πολέμυ ςιντελύν ςτιν όκςινςι τον αντιθέςεον 
ανάμεςα ςτα -καπιταλιστικά κράτι κε όιμιυργύν ανιςιχία ς’ όλι τιν 
Εβρόπι. < \ . ’ - 

Ο ) γερμανικός ιμπεριαλισμός βρίκε ςτιν Εβρόπι ςίμαχο ςτο 
πρόςοπο τυ πολονέζικυ φαςιζμύ, πυ τίνι επίςις ςτο πλάτεμα τυ 
εόαφυς-τυ για λογαριαζμό τις Τζεχοςλοβακίας, τον χορόν τις Βαλ- 
^ικίς κε τις Σοβιετικίς Ένόςις. 

I όιεφΟιντικί κίκλι τις ενκλέζικις μπυρζυα^ιας ιπο- 

Τίν ίΎδΙΙΟνία 



τον 

οπλιζμ^' 1 Λ '' τ^, ' τ, ' γΙ/π οίνίϊτολί κε να όιεζ 2 υινυν 

τιν επιΟετι 

αφτί τιν πο/ατικι προ; 

κλίμάκα αντιςτάΟμιζμα ςτις ΕΓ1Α κε ταφτόχρονα να όιναμόςι τις 


τικότιτα τις 1 Γερμανίας ενάντια ςτι Σοβιετικί Ένοςι. Μ 
πολιτικί προςπαΟί Χ ι Ανκλία να όιμιυργιςι ςε πανκοζμια 
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αντιςοβιετικές τάςις όχι μόνο τις Γερμανίας, μα Χ8 
κε Πολονίας. Αφτί ι πολιτικί τα ανκλικό ιμτυεριαλιζαό ' ι ^°^ξ 
απ’ τας παράγοντες, πα επιταγίναν το κςέςτ ζα^ιια ’ νε 

Η / *\ ! * ; I ) ^0(ν'/^1». 

νΐςτικυ πολέμα. 

Ο ιταλικός ιμπάρικλι^Ας π βρνά άμεςα ςτο άρπαγμα τις 

ςιν-ας, διμιοργόντας έτςϊ νέα έντάςι τον ςχέςεον ανάμεςα --- !ί" 

γάλα ιμπεριαλιςτικά κράτι. * 

_I χφιότε ρι αντίΟ εςι μέςα ςτο ςτρατόπεοο τον ιμπεριαλι^Α 

ίνε ι ανχλο-αμεριχα νικί, πα επιορά ς’όλες τις ^τιθέςϊΓτϊΓπ^ 

κόζμιας πολιτικίς. Αφτί ι αντίΟεςι έφερε ςτι Νότια Αμερικί όπν 
πιοτερο απότομα - ςινκρύοντε τα εχτρικά ςιμφέροντα τις Ανκλία: 
κε τον ΕΠΑ, ςε πόλεμο ανάμεςα ςτας νοτιο-αμερικανικάς ιποτελίς 
κε τον όιο κρατόν (Βολιβία»ίίαραγαάι, Κολομβία-Περύ κε απιλί 

με άλες πολεμικές ςινκρύςις ςτι Νότια κε Κεντρικί Αο.εοικί 
(Κολομβία—Βενεζαέλα). 

ι * 

λε φημι πα ανιχτά τίνυν ιάιέτερα τα φαςιςτικά κοάτι_ 

Γερμανία, Πολονία, Τνκαρία, Ιταλία—τε ένα νέο κςαναμίοαίμα 

ια κότμα, ςε μια ςιρά αλα κράτι ιπάρχι τάςι να οιατιρίςυν τι 
■ ςιμ*ρινί κατάςταςι (ςτατυς-κοο). Αφτί ι τάςι ' αντιπροςοπέβετε τιν 
τορινί ςτιγμί ςε πανκόζμια κλίμακα απ* ; τις Ενομένες Πολιτίες, 
κε ζι-ΐν Εοροπι προια απ ολα απ’τι Γαλία, ςινάμα ι τάςι αφτον 
κε τον όιο ιγετικόν ιμπεριαλιςτικόν, κρατόν για τι · όιατίοιςι τα 
ςτάτας-κβο ιτςοςτιρίζετε από μια ςιρά μικρά κράτι (Μικρί κε 
Βαλκανικί Αντάντ, μερικά κράτι τις Βαλτικίς) πα ο νέος ι μ περί- 
αλιςτικός πόλεμος απιλί τιν ανεκςαρτιςία-τας. 

I νίκί τα γερμανικά εθνικο-ςοςιαλιζμύ, 'πα ίνε ι πιο αντιόρα- 
ςτικί, ι πιο επιθετικά μορφί τα φαςιζμά, κ’ ι πολεμικές-τα ποο- 

γ ι ι * 4 1/ * I 

κλιςις εςπροκςαν τα ςτρατιοτικά κόματα, πα αντιπροςοπέβαν τα πιο 
αντιόραςτικά, ςοβινιςτικά ςτιχία τις μπαρζααζίας, ς’ όλες τις χόρες 
να όιναμόςον τιν πάλι για τιν εχςαςία κε να ενιςχίςυν τι φαςι- 
ςτικοπίιςι τα κρατικά μιχανιζμά. ’’ , . 

Ο λιςαζμένος εκςοπλιζμό; τις φαςιςτικίς Γερμανίας, ιόιέτερα 
ι επανορθοςι τις ςτρατιοτικίς Οιτίας, κε το τεράςτιο οινάμομα τα 












ραφτικό κε αεροπορικό ςτόλυ τις Γερμανίας προκάλεςαν ς' όλο 
■^ον καπιταλιςτικο κοζμ.ο νεο όιναμομα το κινιγιτό τον ε κ ς ο- 
π λ ι ζ μ ο ν · Παρα τιν πανκόζμια ικονομικί κρίςι, ι πολεμικί βιομι- 
-χανία ακμάζι, περιςότερο από κάθε άλι εποχί.Στις χόρες πν πι- 
•γαν μακρίτερα απ 1 όλες ςτο έργο τις προετιμαςίας το πολέμο 
(Γερμανία, Γιαπονία, Ιταλία, Πολονία), ι λαικί ικονομία βάλβικε 
πια πάνο ςε πολεμικί βάςι. Δίπλα ςτον ταχτικό ςτρατό προετιμά- 
ζοντε ιοιετερα φαςιςτικά αποςπάζματα για τιν εκςαςφάλιςι το με- 
τόπιςΟεν κε για να οιεκςάγυν τι χοροφιλακίςτικι ιπιρεςία ςτο μέτο- 
πο' ι ςτρατιοτικί εκγίμναςι πριν απ’ τιν πρόςκλιςι ςτο ςτρατό ίνε 
■οιαοομενι ς 1 όλες τις καπιταλιςτικές-. χόρες—ακόμα κΓ ανάμεσα 
ςτος ανίλικος. I διαπεδαγόγιςι κι’ ι προπαγάνδα με το' πνέομα 

τις ςοβινιςτικίς διμαγογίας κε τις διμαγογίας για τι ράτςα οιεκςά- 
γοντε με κρατικά μέςα κε ενθαρίνοντε με κάθε^τρόπο. 

Παρ' όλο πυ αφτί τι ςτιγμί ι όκςινςι τον ιμπεριαλιστικόν 
αντιθέςεον διςκολέβι το ςχιματιζμό το αντιςοβιετικό ςιναςπιζμό, μ* 
όλα αφτά ι φαςιςτικές κιβερνίςις κε τα ςτρατιοτικά κόματα ςτισ 
καπιταλιςτικές γόρες τίνυν να λίςυν αφτές τις αντιθέςις ςε βάοοσ 
τι ζ πατρίδας όλον τον εργαζόμενόν, ςε βάρος τις Σοβιετικίς Ένο- 
ζ ? ·ζ. Ο ,κίνοινος τυ κςεςπάζματος τι) νέυ ιμπεριαλιστικό πολέμο 
μέρα με τι μέρα απιλί τιν ανθροπότιτα. 

ί „ 

11. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΙΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΙΣ ΕΝΟΣΙΣ ΣΤΙΝ ΠΑΛΙ 

ΓΙΑ ΤΙΝ ΙΡΙΝΙ 

Πάνο ςτι βάςι τις γλίγορις ανόδυ τις ςοςιαλιςτικίς βιομιχανι- 
κε τις αγροτικίς ικονομίας, ςτι βάςι τις εκμιδένιςις τις τελεφτέας 
^•κπι ιαλιςτικίς τάκςις—τον κυλάκον^ ςτι οάς> τις τελιοτικις νικις 
^°Ι ΐαλι ’ μό ε ^ ντί0£ ^ τον 'καπιταλιζμό κε το προερχόμενο απ* 
οιν άμομα τις αμιντικίς ικανότητας τις χόρας, — μπίκαν ςε νέα 
Χ^Ι_^ _αμιβεες ςχέςις τις Σοβιετικίς Ένοςις με τις καπιταλιςτικές 


I κ 


κιριότερί αντίΟεςι ανάμεςα ςτο ςοςιαλιςτικό κε τον καπιταλιςτικο 
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κόζμο οίχόμα πιότερο οκςίνΟικε. Μα χάρι ςτιν ιςχί-τις π<> αγ/.ς^ 

[ Σοβιετικί Ένοςι ίταν ςε Οές; ν’ αποτρέπςι τιν ετιμαζμέν- 
επίθεςι τον ιμπεριαλιςτικόν κρατόν χε τον ιποτελόν-τυς ΧΞ ν2 
κςετιλίκςι μια με ςινέπια πολιτικί ιρίνις ενάντια ς’ όλος τος Ξ μ- 
πριςτές το πολέμα. Μ’ αφτίό έγινε ι Σοοιετικι Ένοςι το χεντοο 
έλχςις όχι μόνο τον τακςικόν ςινιόιτόν εργατόν, μα χε όλο το 

εργαζόμενό λαό πυ τίνι προς τιν ! ιρίνι ςτις καπιταλιςτιχές χε 

απικιακές χόρες. Σινάμα ι ιρινικί πολιτικί τις ΕΣΣΔ όχι μόνο 
χάλαςε τα ςχέόια τον ιμπεριαλιςτόν, πο ίχαν ςκοπό ν’ απομο- 
νόςον τι Σοοιετικι Ένοςι, μα κε έβαλε τι βάςι τις ςινεργαςίας-τις 
ςτο έργο τις όιατιριςις τις ιρίνις με τα μικρά κ ρ ά τ ι, για τα 
όπια ο πόλεμος απιλόντας τιν ανεκςαρτιςία-τος αποτελι εκςερετικό 
κινοινο^ καΟος κε με κινα τα κράτι πο ςτι ο ο μ έ ν ι ς τ ι γ μ έ 
εγ^υν ςιμφέρο να όιατιριθί ι ιρίνι. 

I φινικι πολιτικί τις ΕΣΣΔ^ αντιπαρατάςοντας ςτο εθνι- 
κιςτικό μίςο$ κε το μίςος τις ράτςας τον* προλεταριακό όιεΟνιζμό. 
κατεφΟίνετε όχι μόνο προς τι/ν ιπεράςπιςι πις ςοβιετικις χόρας, 
ςτιν εκςαςφάλιςι από κινοίνυς το χτιςίματος το ςοςιαλιζμύ, μα κε 

ιπεραςπίζι τι ζοί τον εργατόν όλο το κόζμο, τι ζοί όλον τον κκ- 
ταπιεζομένον κ’ εκμετκλεβομένον, ςιμένι ιπεράςπιςι τις εΟνικις κνε- 
κςαρτιςίας τον μικρόν εΟνόν, εκςιπιρετί τα ζοτικά ςιμφέροντα τις 
ανΟροπότιτας, ιπεραςπίζι τον πολιτιζμό απ’ τιν πολεμικί βαοοα- 
ρότιτα. 

4 

Σε ςτιγμί, πυ όλο κε πιότερο πλιςιάζι ο νέος πόλεμος ανά- 
μεςα ςτα καπιταλιςτικά κράτι, ι ιςχί το εργατο-αγροτικΰ Ινόχιν·> 
Στρατό τις ΕΣΣΔ οιποχτά όλο κε πιο μεγάλο ρόλο ςτιν πάλι 
για τιν ιρίνι. Μέςα ςτιν κατάςταςι-,τον εκςοπλιζμόν πυ λιςαζμένα 
ε.αταχινον^ε απ τις ιμπεριαλιςτικες χόρε;, ιόιέτερα ςτι Γερμανικ, 
Γιαπονία κε ΙΙολονία έχον ζοτικό ςιμφέρο όλι όςι τίνυν προς τι 
όιατίριςι τι; ιρίνις να ςτερεοΟί ο Κόκινος Στρατός, να τον ιποςτι- 
ρίκςυν όραςτίρια. 
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III. ΤΑ ΚαΘΙΚΟΝΤΑ ΤΙΣ ΚΟΜΥΝΙΣΤΙΚΙΣ ΔΙΕΘΝΥΓ 
ΣΤΙΝ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΙΝ ΪΡΙΝΙ, ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΙΛΙΠΡ 

ΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ 

Το VI ττανχόζμιο χονχρέςο τις Κομονιςτ-χίς ί ί2 0νός 

χςεργα:τίχε ςινχεχριμενα πανο ςτι οάςι τις διδαςχαλία: το Μχοχ-_ 

Ένχβλί- Λένίν—Στάλιν για τον πόλεμο τα χαΟΐχοντα τον 'χομο- 
νιςτιχον χοματον χε το επαναςτατιχυ προλεταριάτο ςτιν πάλι 
ο,νανιία ^ιθ ) ιμπεριαλιστικό πόλεμό. Οοιγύμενα απ' αζ>~^~ 
αρχές τα χομυνιςτιχά χόματα τις Γιαπονίας χε Κίνας, ~υ άμες* 
Οίχτιχαν απ 1 τον πόλεμο, διεχςίγαγαν χε διεχςάγυν μπολςεοίχιχα 
τιν πάλι ενάντια ςτον ιμπεριαλιςτιχό πόλεμο για τιν ιπεράςπ:;; 
το κινέζικο λαό. Το ΥΙΙ πανχόζμιο χονκρέςο τις Κομυνιςτικίς 
οιεθνος επιοοχιμαζοντας τις αποφάςις το VI χονχρεςο για τιν πά- 
λι ενάντια ςτον ιμπεριαλιςτι χό πόλεμο, βάζι μπροςτά ςτα χομονι- 

ςτιχά χόματα, τος επαναςτάτες εργάτες, εργαζόμενός χορικός χε 
χαταπιεζομένος λαός όλο το κόζμο τα πιο κάτο κιριότερα καΟ> 
κοντά: 

1) Πάλι για τιν φίνι χε τιν ιπεράςπιςι τις ΕΣΣΔ. Μπρος ςτις 

πολεμικές προβοχάτςιες τον γερμανόν φαςιςτόν χε γα,τονέζον ςτρατο- 
χρατόν χε ςτυς εκςοπλιζμύς πο επιταχίνοντε απ’ τα πολεμικά χό- 
ματα ςτις καπιταλιςτικές χόρες, μπροςτά ςτον άμεςο κίνδινα κςε- 
ςπάζματος το αντεπαναςτατικύ πολέμυ ενάντια ςτι Σοοιετιχι Ένοςι 
το κεντρικό ςίνΟιμα τον κομονιςτικόν κομάτον πρέπι νάνε: οαγονας 
για τιν φίνι. 

2) Ενιέα λαϊκό μέτοπο ςτιν πάλι για τιν ιρίνι, ενά ντι α ςτ ος εμ - 
~ρΐζτές τυ πολέμυ. I πάλι για τιν ιρίνι ανιγι μπρος ςτα κομυνι- 

ζτιχά χόματα τις πιο μεγάλες δινατότιτες για τι διμιοργια τυ πιο 
πλατιύ ■ ενιέυ μέτοπο. Μέςα ςτις γραμές αφτό τυ^ ενιεο μετοπυ 
π ρεπι ν« τραβιχτύν όλι όςι έχυν ςιμφέρο απ τι όιατιρι^ι Τ *ν *Ρ'~ 
^ις. I ςινκέντροςι τον δινάμεον ςε κάθε δομενι ςτιγμι ενάντια ^υ> 
Χφιότερυς εμπριςτές τυ πολέμυ (ςτον τορινό χερό εναναα ςτι 
φαςιςτικί Γερμανία χε τις ςινοεμένες μ αφτί χόρες Γιαπονία χε Ιϊολο- 




















"νία) ίνε το ςποδεότερο καΟίκον ταχτικίς τον κομονιςτικόν κομάτον ρ ίβ 
κομυνιςτικό κόματις Γερμανίας έχι εκςερετικά ςποδέα ςιμαςία τον^-ι 



πέρα 
τον 


ροΐίνουεςι τις ενοςις το γερμανικυ α«ο ινε το νκρεμι(,ο·α το 
χιτλερικύ φαςιζμό. Λποφαςιςτικί ςιμαςία ςπν πάλι ενάντια ςτον πό- 
λεμο κε ςτυς φαςίςτες εμπμιςτές-τυ ς’ όλες τις χόρες έχι ι απο- 
κατάςταςι το ενιέυ μέτοπο με τις ςοςιαλ-διμοκρατικές κε ρεψορμι- 
ςτικες οργανόςις (κοματικές, επανκελματικο-ςινδικαλιςτικές, τον κο- 
ρατιβον, το ςπορτ κε εκπολιτιςτικο-μορφοτικές) κε με τι μάζα 
ν μελόν-τος, καθός κε με τις μαζικές εΟνικο-απελεφθεροτικές, 6ρι- 
ςκεφτικο-διμοκρατικές, φιλιρινιςτικές οργανόςις κε τος οπαδός-τος. 

Ο ςχιματιζμός το ενιέο μέτοπο με τις ςσςιαλ-διμοκοατικές κε 
ρεφορμιςτικές ο ργανόςις για τιν πάλι για τιν ιρίνι απετί μια απο- 
φαςιςτικι ιοεολογικι .πάλι ενάντια ςτα αντιόραςτικά ςτιχία μέςα ςτις 
γραμές τις ςοςιαλ-διμοκρατίας, τα οπία μπρος ςτον άμεςο κίνόινο 
πολέμο πιγένον ςε μια ακόμα πιο ςτενί ςινεργαςία με τι μπορζοα- 
ζία για τιν ιπεράςπιςι τις μπορζοαζικίς πατρίδας κε με τις ςικο- 
φαντίες-τ'ος ενάντια ςτι Σοβιετικί Ένοςι βοιθον άμεςα ςτιν ετιμας.α 
το αντιςοβιετικό πολέμο. Ο ςχιματιζμός αφτός'απετί ςτενί ςινεργα¬ 
ςία με τέτιες δινάμις μέςα ςτα ςοςιαλ-διμοκρατικά κόματα, τα 
ρεφορμιςτικά επανκελματικά ςοματία κε τις άλες μαζικές εργατικές 
οργανόςις, πο πλιςιάζον ςτις Οέςις τις επαναςτατικίς πάλις ενάντια 
•ςτον ιμπεριαλιςτικό πόλεμο. 

I προςέλκιςι τον φιλιρινιςτικόν Ιοργανόςεον κε τον οπαοον-τος 
ςτις γραμές το ενιέο μέτοπο πάλις για τιν ιρίνι αποχτά μεγάλι 
ςιμαςία ςτο έργο τις κινιτοπίιςις ενάντια ςτον πόλεμο τ*.ν μικρό- 
μπορζοαζικόν μαζόν, τον προοδεφτικόν διανοομένον, τονγινεκόν κε 
τις νεολέας. Κάνοντας παντοτινά διαφοτιςτικί κριτικί τον ςφαλερόν 
αποπςεον- τον εφςινίδιτον φιλφινιςτον, αγονιζόμενι ενεργιτικά ενάν¬ 
τια ςε κίνος τος φιλφινιςτές πο με τιν πολιτικί-τος ςκεπάζον τιν 
προετιμαςια το ιμπεριαλιςτικό πολέμο απ 7 τος γερμανός φαςις 


τες 
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5Γ-. 


χομυνιςτες 


(ι *χα0οδίγΐ£ΐ εργατικυ κοματος τις Ανκλίας κ.τ.λ), ι *χ 

ΙρΟον ν« προίβλχών ςβ ςινβργαςία όλες τις φ·λφ 1ν -ςτιχές οογανό-' 

ςις πο ινε ετί ^ ε γ ! Λα -·*' τυ > ^ςτο κ ενα μέρος απ*το οοό~ 

„ 0 ? χις γνίςιας τ:αλις εναντία ςτος ιμπεριαλιςτικός πολέαυς. 

I χομονιςτες πρεπι με τι, οραςτιρια-τος ςινεργαςία να ιποςτι- 
ρ[ζ 0 ν το αντιπολεμικό αντιφαςιςτικο κίνιμα το ^ Α μ ς τ ε ρ ντα μ- Π λέ ι ελ 
ΐΓ να βοιθόν το πλάτεμά-τα. 


κε 


με 

πυ 


3) Σι νδιαζμος τις πάλις ενάντια ςτον ιμπεριαλ ιςτιχό πόλεμο 
τιν πάλι ενάντια ςτο φαςιζμό. I αντιπολεμικά πάλι τον μαζον 
τίνον να διατφίςον τιν φίνι πρέπι να ςινδιάζετε με τον πιο 


πάλι 


εναντία ςτο φαςιζμο χε το φαςιςηκο χι- 


ςτενό τροπο με τιν 
νιμα. Τνε ανανκέο να οιεκςαχτί όχι μόνο γενικί προπαγάνδα για 
τιν ιρίνι. μα κατά πρδτο λόγο ενάντια ςτος κιριότερας εμπριςτές 
το πολέμα, ενάντια ςτα φαςιςτικά κε τα άλα ιμπεριαλιςτιχά πολε¬ 
μικά κόματα κ’ ενάντια ςτα ςινκεκριμένα μέτρα για τιν προετιμα- 
ςία τα ιμπεριαλιςτιχό πολέμα, 

4) Πάλι ενάντια ςτο μιλιταριζμό κε τος εκςοπλιΐμύ;. Τα 


>ες πρεπι 


κομυνιςτικά κόματα ς’ όλες τις χαπιταλιςτικές χόρε 
αγονιςτύν: ενάντια ςτα πολεμικά εκςοοα (ςτρατιοτικός προιπολργι- 
ζμος), για τιν ανάκλιςι τον. ςτρατιοτικόν δινάμεον απ’ τις απικια- 
χάρες, κε τις χόρες πα οιικύντε με πλιρεκςυςιο* εναντία ςτα 
μέτρα τις ςτρατιοτιχοπώςις πυ χριςιμοπιόντε απ’τις χαπιταλιςτικές 
κιβερνίςις, ιδίέτερα ενάντια ςτι ςτρατιοτικοπίιςι τον νέον, τον γινεχόν 
ν ·ε τον άνεργον ενάντια ςτας εκςερετικύς νόμος- πα περιόριζαν ^τίν 
μπορζοαζο-διμοκρατικες ελεφθερίες με ςκοπό τιν ετιμαςια τα πολ^ - 
μο ενάντια ςτον περιοριζμό τον δικεομάτον τον εργατον 
^ολςμιχοζ εργοςτάςια* ενάντια ςτις βπιχοριγιςις πα δινοντ; 

^^μικί βιομιχοινία, κ’ ενάντια ςτο εμπόριο κε ζτις μ* * 2 φορ©> 
'^ ον · I πάλι ενάντια ςτα μέτρα τις προετιμαςιας τα ι.ολ-μα 
πο Ρ ι Ία διεκςαχΟί μόνο πολί ςτενά ςινδεμένι με τιν ιπεραςπιςι 
ιΓ) -° ν0μΐΧ0ν ζ'-μφ®ρόντον κε πολιτικόν δικεομάτον ^τον 

εργαζόμενόν χορικόν κε τις μικρομπαρζοαν.α* 4ν0 
__) _Πάλι ενάντια ςτο ςοβινιζμό. Στιν πάλι ενάν,ια >°- 
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καΟ'ιχοντα τον ζομονιςτόν ίνε ·« διβηεβδαγο^ το; ερ . 


νπεταλε'ωτές κε καταπιεςτες γί^ /Ν * 

προλεταριάτο, καΟός *β «τιν πάλι ενάντια ςι» ):ρ-.οοικο «Μ»ι,μ4 
τ 1ν εθνιχο-ςοίίαλιςτικόν /.« ζάΟε άλον φαςιςτιζον ζομα.ο^. Ταρτο- 
γρονα I χομονιςτές οφίλον να δίχνον, ότι ι εργατιζι ταζςι^οιεζςα- 
ζινεπί «γόνα για τιν πιράςπιά τις εθνικός λεφτεριας χι «νε- 
κςαρτιςίας όλο το λαό από κάθε καταπίεςι κ’ εχμεταΛεπςι^ γιατί 
μόνο ι κομονιςτικί πολιτικί ιπεραςπίζι ος το τέλος τιν ευνικι λεφ- 
τεριά κι 1 ανεκςαρτιςία το λαό. 

6) Πάλι για τιν εΟ νικί απελεφθέροςι κ’ ιποττίοιχςι τον εθ'Ί- 

7.ο-απελεφ0εροτικόν πόλεμόν. Αν οπιαόίτΓοτε αόίνατο κράτος ιπο^.ι 

επίΟεςι ενός ίτε μερικόν μεγάλον ιμπεριαλιστικόν κρατον, πο , θα 
Βέλον να εκμιδενίςυν τιν εθνικί-το ανεκςαρτιςία κε τιν εθνικι-το 
ενύτιτα ίτε να το διαμελίςον, όπος εγινε αφτο ςτιν ιςτορια, π.χ. 
με το διαμελιζμό τις Πολονιας, τότε ο πόλεμος τ:ς ν εθνικίς μπορ- 
ζοαζίας μιας τέτιας χόρας για τιν απόκροςι αφτίς τις επίθεςις 
μπορί να πάρι χαραχτίρα απελεφθεροτικύ πολέμο, ςτον οπίο ι 
εργατικέ τάκςι κ’ ι χομονιςτές αφτίς τις χόρας όε μπορύν να μιν 
ανακατεφτόν. Το καΟίκον τον κομονιςτόν ντις τέτιας χόρας ίνε, 
διεκςάγοντας μια αδιάλαχτι πάλι για τιν εκςαςφάλιςι τον ικονο- 
μικόν κε τον πολιτικόν θέςεον τον εργατόν, τον εργαζόμενον χορι¬ 
κόν κε τον εθνικόν μιονοτίτον, να μπόν ταφτόχρονα ςτις πρότες γρα- 
μές τον μαχιτόν για τιν εθνικί ανεκςαρτιςία κε να όιεκςάγυν τον 
απελεφΟεροτικό πόλεμο ος το τέλος, μιν αφίνοντας τι «δικί-τυς> 
μπυρζυαζία να ςιμφονίςι ςε βάρος τον ςιμφερόντον τις χόρας-τις 
με τα κράτι πο επιτίθεντε. * ^ 

I κομονιςτές ίνε ιποχρεομένι να ιποςτιρίζον δραςτίρια τιν 
εθνικο-απελεφθεροτικί πάλι τον καταπιεζομένον τον απικιακόν 
κε μιςοαπικιακόν λαόν ; ιδιέτερα δε τιν πάλι το Κόκινυ 
ςτρατύ τον κινεζικόν Σοβιέτ ενάντια ςτυς γιαπονέζος κε τος 
άλυς ιμπεριαλιστές κε το Νκόμινταν. Το κομονιςτικό κόμα 


42 


/ 







'-'ζ Κίνας πρέπι να βάλι όλα τα όινατά-τυ για να πλατόνι 
λ 7Ί:0 τ ,ς εθνικο-απελεφθεροτικίς πάλις κε για να προςελκίςι 

.5^® * Λ, V ΙΝ / I ί / 

' όλες τις ευνικε; οιναμις, πο ινε. ετιμες να αποκροςοχ 

’^-τριΧί εκςτρατία τον γιαπονέζον κε λιπόν ιμπεριαλιςτόν. 

) 

IV. ΑΠ’ ΤΙΝ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΙΝ 


το 

ς’ 

τι 


ΠΡΟΣ ΤΙΝ ΠΑΛΙ 
ΓΙΑ ΤΙΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙ 


Το VII πανκόζμιο κονκρέςο τις Κομονιςτικίς διεθνώς με τον 
τμ αποφαςιςτικό τρόπο αποκρύι τι ςικοφχντικϊ διαβεβεοςι, ότι τά- 
γατες ι κομονιςτές επιθιμύν . πόλεμο, περί μένοντας, ότι θα φερ: 
τιν επανάςταςι. I διεφθιντικί πι», ςιμετοχί τον ,κομρνιςτικόν κομά- 
τον όλον τον χορόν ςτιν πάλι για τι όιατίριςι τις ιρινις, για το θρίαμβο τις 
φινικίς πολιτικίς τις Σοβιετιλίς Ένοςις αποδίχνι, ότι, ι κομονιςτές 
•προςπαθύν με όλες τις δινάμις-τος να όιςκολέπςυν τιν προετιμαςια 

•κε το κςετίλιγμα το νέο πολέμο. 

I κομονιςτές αγονιζόμενι ενεργιτικά κ’ ενάντια ςτις αφταπατες, 
ότι τάχατες μπορί να λιπςι ο πόλεμός οΐρο^ο ακόμα .^αρχ. 
καπιταλιςτικό ςίςτιμα, βάζυν ·κε Οα βάζυν όλες προ^α γι* 


εργατικίς τάκςις να τον αποτρέπςι - Γ * ο 

να οδιγίΓυν τυς αντίπαλος το πόλεμό, τος οργανομ^νος ν>.ιν - 
Τια τιν * „.ν. « Μ ετητηηπί το ιμπεριαλιςτικο πόλε¬ 

μό ςε 
ενάντια 



απτι ςτρατιοτικί ιπιρεςία, με ' τι Ρ 0 ΡΨ ι \ { ί ^ολ-οιχά 

, · ς Ργοςτάςια κ,τ.λ. Το κονκρέςο Οεορι, οτι ^ Ρ _ _ 

γερνάν ςχο προλεταριάτο μόνο βλάβι. 1 Ρ°* 1 μπθ ν>^ ■> 

' ^τικαν ενεργιτικά ςτον πανκόζμιο πόλεμο εναντία ,τον ^λεμο 


ί 
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κε ίτανε ιπέρ τις ίτας τις ροςικίς κιβέρνιςις, οςτόςο απέριπταν ζί~ 
τιες μέθοδες* αφτές ι μέΟοδες μόνο διεφκολίνυν τις καταοιόκςις χ 1ς 
μπυρζυαζίας ενάντια ςτυς κομυνιςτές κε τυς επαναςτάτες εργάτες 
κ’ εμποδίζυν τιν κατάχτιςι τον εργατικόν μαζόν απ' τος κομυ- 
νιςτές, ιδιέτερα τον μαζόν τον ςτρατιοτόν, με το μέρος · τις μα- 
ζικίς πάλις ενάντια ςτον ιμπεριαλιςτικό πόλεμο κε για τιν μετά- 
τροπί-τυ ςε εμφίλιο πόλεμο ενάντια ςτι μπυρζυαζία. 

Το VII κονκρέςο τις Κομυνιςτικίς διεΟνύς. χαράζοντας τχ 
καΟίκοντα τον κομυνιςτικόν κομάτον κι 1 ολόκλιρις τις εργατικίς 
τάκςις ςε περίπτοςι πολέμυ αναφέρετε ςτι Θέςι, πυ έβαλαν ο Λένιν 
κ" ι Ρόζα Αύκςενμπυργ κε πυ πάρθικε'>απ' το προπολεμικό κον¬ 
κρέςο τις II όιεθνός ςτι Στατγάρδι. 

<Αν ο πόλεμος παρ’ όλα αφτά 0α κιριχτί, αφτί ίνε ιπο- 
χρεομένι να ίνε για το γλίγορο τέλιομά-τυ κε με όλες τις δινά- 
μις να τίνυν να χριςιμοπιίςυν τιν ικονομικί κε πολιτικί κρίςι πυ 
προκλίθικε απ' τον πόλεμο για να κςιπνίςον τιν πολιτικί ςινίδιςι 
τον λαϊκόν μαζον κε να επιταχίνυν τιν κατάρεπςι τις κιριαρχίας 
τις τάκςις τον χαπιταλιςτόν». 

Στο δομένο ιςτορικό ςταθμό, όταν ςτο ένα έχτο τις γίινις 
ςφέρας ι Σοβιετικί ; Ενοςι ιπεραςπίζι το ςοςιαλιζμό κε τιν φίνι 
.για όλι τιν ανθροπότιτα, τα ζοτικότατα ςιμφέροντα τον εργατόν κτ 
εργαζομένου όλον τον χορόν απετύν όςτε ι πολιτικί τις εργατικίς 
τάκςις, ι πάλι για τιν φίνι, ι πάλι ενάντια ςτον ιμπεριαλιςτικό 
πόλεμο πριν κε ίςτερα απ’ το κςέπαζμα το πολέμυ να διεκςάγυν* 
τε με κατέφθινςι τιν ιπεράςπιςι τις Σοβιετικίς Ένοςις. 

Αν ο αντεπαναςτατικός πόλεμος πυ Οα αρχίςι ανανκάςι τι 
Σοβιετικί Ένοςι να κινίςι τον εργατο-αγροτικό Κόκινο ςτρατό ςτιν ιπερά- 
ς^ιςιτυ ςοςιαλιζμυ, τότε ι κομυνιςτές 0α προςκαλέςυν όλυς τος 
εργαζομένυ ς με όλα τα μέςα κε με χ ά0ε Οιςία να ςιντελέςυν ςτι 
νίχι το Κόκινο ςτρατύ ~εν άντια~ςτις ςτρατιές τον" ιμπερϊαλϊςτόνΐ 
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ΑΓΙΟΦΑΣΙ ΠΑΝΟ ΣΤΙΝ ΕΚΘΕΣΙ ΤΥ ς. ΜΑΝΥΙΛΣΚΙ, 
ΠΥ ΠΑΡΘΙΚΕ ΣΤΟ VII ΚυΝΚΡΕΣΟ ΤΙΣ ΚΟΜΥ- 
ΝΙΣΤίΚΙΣ ΔΙΕΘΝΥΣ 20 ΤΥ ΑΒΓΥΣΤΥ 1935 


Αφό άκυςε τιν εκθεςι το ςιν. Μανυίλςκι για τ’ αποτελέ- 
ζματατο ςοςιαλιςτικύ χτίςιμυ ςτινΕΣΣΔ,το VII πανκόζμιοκονκρέ- 

ςο τις Κομονιςτικις διεθνύς με βαθιά ικανοπίιςι ςιμιόνι, ότι κά- 
το απ’ τιν κάθοδίγιςι το ΠΚΚ(μπ) κατορθόθικαν ςαν αποτέλεζμα 
πις εφαρμογίς τις ςοςιαλιςτικις ανάςινκρότιςις τις λαικις ικονομιας, 
τις πραγματοπίιςις τις κολεχτιβοπίιςις ν τις εχτόπιςις τον καπιτα- 
λιςτικόν ςτιχίον κε τις εκμιδένιςίς τον κυλάκον ςαν’ τάκςι, ι τελιο- 
πικί κι’ αμετάκλιτι νίκι το ςοςιαλιζμυ ςτιν ΕΣΣΔ κε το ολόπλεαρο 
ςτερεομα το κράτος "'τις διχτατορίας το προλεταριάτο. 

I. Επιτιχιμένα διεκςίχθικε ι, ςοςιαλιςτικί εκοιομιχάνιςι. Από 

αγροτικι χόρα ? ικονομικά κε τεχνικά καθιςτεριμένι ι ΕΣΣΔ 
εγινε μεγάλι προιγμένι βιομιχανικί χδρα τις μεταλυργίας* μιχανορ- 
Τ^ς, βιομιχανίας αεροπλάνον, αφτοκινιτον, τράκτορ' κε γίνετε 
χόρ* το ιλεχτριζμύ κε τις χιμιας. I ,ΕΣΣΔ ίνε ςε κατάςταςι ν 
^ράγι ςτα εργοςτάςιά-τις οπιαδίποτε μιχανί, 1 οπιαδίπάτε εογαλι 
^αραγογίς. Στα ’πριν έριμα μέρι κςεφίτροςαν πολί μεγάλες βιομι- 
χανι/ες πόλις. ; πλατένυν ι παλιές κε διμιοργύντε νεες βιομιχανικες 
0! λ.άθ3ς 5 διεκςάγετε επιτιχιμένα ι εκοιομιχάνιςι τον πριν καΟιςτε- 
.ριμ&νον ακρινόν περιφεριόν κε τον γτρόιν τςαρτκόν απικιόν κε μ 

μετατρέποντε ςε ακμάζυςες προιγμένες βιομιχανικες εθνικες 


V 
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όιμοκρατίες κε κράι. ΔιμιυργίΟικαν με ανότερι ιδικοτυάςε 
ςτελέχι τεχνικόν, οργανοτόν κε καθοδιγιτόν τον τυολίάριΟμ,ον κ2 
πολιπίκιλον κλάδον κε προτςές τις παραγογίς. I επιτιχίες πο κ <χ- 
- ταχτίθικαν καθορίζυν νέες μεγάλες οινατότιτες παραπέρα άφκςιςις 
τις εκβιομιχάνιςις όλις τις λαικίς ικονομιας τις ΕΣΣΔ. 

II. Πραγματοπιίθικε επιτιχιμένα ι πιο μεγάλι επανάςχαςι 
ςτο χόριό: ι κολεχτιβοπίιςι τις αγροτικίς ικονομιας. Με τι νίκι τις 

κολχόζικις διοργάνοςις λίθικε πραχτικά το πιο δίςκολο καθίκον 
το περάζματος τις τεράςτιας πλιοπςιφίας τις αγροτιάς ςτο δρόμο 
τις ςοςιαλιςτικίς' ανάτυτικςις. Διμιοργίθικε μιχανοπιιμένι μεγάλι αγρό- 
τικί ικονομία τυάνο ςε ςοςιαλιςτικές βάςις. Πλατένι το δίχτι τον 
μιχανο-τραχτορικδν ςταθμόν, διναμόνον τα ςοβχδζια. Τα ιλικο-πχ- 
ραγογικά πλεονεχτίζματα τις κολχόζικις διοργάνοςις έγιναν πια κίνιτρα 
ςτο έργο το παραπέρα ςτερεόματος τον κολχοζιόν κε το πλατέματος 
τις εθελοντικίς κολεχτιβοπίιςις. Λίθικε" το πρόβλιμα τον ςιτιρόν. 
; Αρχιςε κε απαρέκλιτα αφκςάνι ι άνοδος τις χτινοτροφίας. I ιπαρ- 
κςι πολι μεγάλον μι καλιεργόμενον ακόμα έφορον γεόν κ’ ι ςτροφί 
προς τιν εντατικι γεοργία, πο άρχιςε, με τιν παντοτινί άφκςιςι τις 
εφαρμογίς τις αγρονομίας κε τις αγροτεχνικίς, εκςαςφαλίζον γάρι 
ςτα κολχόζια κε τα ςοβχόζια τι δινατότιτα μιας τεράςτιας ανάπτι- 
κςις τις ςοςιαλιςτικίς γεοργίας ςτιν ΕΣΣΔ. 

III, Κατορθόθικε ι ριζικέ καλιτέρεπςι τις ιλικίς κατάςταςις τον· 
εργαζομένον τις ΕΣΣΔ κ’ι τεράςτια, ανίπςοςι το εκπολιτ;ςτικό-τι*ς 
επίπεδο. Εκςαφα\ίςτικε ι ανεργία αφκςάνι' ο αριθμός κΓ ανιπςόνε- 

τε ι ιδίκεπςι τον εργατόν κε ιπαλίλον, μεγαλόνον τα φόντα κ* ι. 
οιαςτάςις το μεροκάματο-τος κε τις κινονικίς αςφά- 
λιςις (ςανατόριά, ςπίτια ανάπαπςις, δορεάν ιατρικί βοί- 
Οια, ςιντάκςις ςτος αναπίρος, ςτος γέρος κ.τ.λ.) I εργατικί μέρα 
λιγόςτεπςε ος τις 7 κε 6 όρες, προοδεφτικά καλιτερέβον ι όρι ερ- 
γαςίας. Επιτιχιμένα κςεπερνιόντε ι διςκολίες το εφοδιαζμό (κατάρ- 
γιςι τον δελτίον το πςομιό, άφκςιςι τις εκςαςφάλιςις τον εργαζόμε¬ 
νόν με* κρέας, λίπι ανάλογα με τιν παραπέρα ανάπτικςι τις χτι- 
νοτροφίας). 'Αλακςε ι όπςι τον μεγάλον πόλεον κε τον βιομιχα- 
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νι-/.όν κέντρον: απαρέχλιτα χαλιτβρέδον ι όρι ν.αχι χίας ν.ε ζοις 
το ν εργ^ομένον αντί για τις χαμοκέλες τον εργατικόν ςινικιόν 
ςτις μεγάλες ίτολες κε τα οιομιχανικά κέντρα ~·ι ίνέ χαραχτιρι- 
ςτικό το καπιταλισμό χτιςτικαν κε χτιζοντε εόρίχορα ιροτεοά κε 
φίνα εργατικά ςπίτια. Χάρι ςτιν κολεχ'τιβοπίιςι τις αγροτικίς ικο- 
νομί#£ 



| . I * ^ 

1 φροντίδα για τυς ανθρόπυς, για τυς εργαζόμενός, για τα 
ςτελεχι κε κατά πρότο λόγο,· ι φροντίδα για τα πεδία χατέ*/ι 

κεντρικό μέρος ςτι δράςι το χόματος, τυ κράτος χε όλον τον 

επανκελματικο-ςοματιακόν κε κινονικόν οργανόςεον. Σικόνετε γοργά 
το εκπολιτιςτικό επίπεδο τον εργαζόμενόν: ι γένικί ιποχρεοτικί. 
αρχικί εκπέδεπςι ιςάχΟικε ς’όλες τις διμοκρατίες τις . Ένοςις ςτι 
μιτρίκί εθνικί-τυς γλόςα. Στα μεςέα κε ανότερα εκπεοεφτικά ιδρί- 
ματα ςπυδάζυν εκατομίρια πεοιά εργατδν, χορικόν, ιπαλίλον. Ίνε 
κςετιλιγμένο πικνδ δίχτι καθιδριμάτον τις προςκολικίς εκπέδεπςις 
τον πεδιόν κε δίχτι ιδικόν μορφοτικόν νιχτερινόν ςκολιόν, ομίλον 
κε μαθιμάτον για τυς ενίλικυς. Διμιυργίθικαν πολές δεκάδες, χιλιάδες 
λέςχες, θέατρα κε κινιματόγραφι ςτις εργατικές ςινικίες, ςτα εογοςτάςια, 
ςτα χόριά. Πιγένι μπροστά ι ανάπτικςι κι’ ι άνΟιςι τυ πολιτιζμύ, τυ 
εθνικό ςτι μορφί κε ςοςιαλιςτικυ ςτο περιεχόμενο, τον πριν κατα- 
πιεζομένον τον κςεχαζμένον κε · εκφιλιζμένον κε τόρα λέ φτερό ν 
Χε με πλέρια δικεόματα λαόν τις ΕΕΣΔ. I γινέκα, δίπλα ςτον 
άντρα ! ίνε δραςτίριος ςιμέτοχος τις ςοςιαλιςτικίς ικοδόμιςις» Στο 
λ τ ·ζΐμο τυ ςοςιαλιζμυ λαβένυν μέρος νέι 9 γενεά πυ μεγάλοςε μεςα 
^ις ςοβιετικές ςινΟίκες, ι οπίι δεν κςέρυν τιν καπιταλιςτικι εκμε- 
τάλεπςι, τιν ανέ^ια κε τιν έλιπςι δικεαμάτον κΓ αναγνοριζυν μόνο 
£ψ·φεροντα, τα καΟίκοντα κε τυς ςκοπός τυ ςοςιαλιζμυ. I 



^ μέρος χον εργαζομένον. Όλες αφτές ι ιλικες κ εκπολιτιςτι- 
Χες επι τιχί ες όςο κι’ αν ίνε τεράςτιες ςε ςίνκριςι με το πρόςφατο παρελ- 


4 Τ' 




IV ΚατορΟόΟ-.χ® έν « μβγάλο πολ.τιχο ςτ£ρ£ομβ -υ χράτυς^ ι- 

Στ. χόρ* ™ ς ° βΐέτ ίπά Ρ^· 1 *» *» 

^Γό'χΓ^^ο^όλ.^ χάΟεςτός, «λ. το ψηος με α^ γ . 



τος. ιδαβκς δαοχές' βλαγές ςτιν χινοψ.χί ςτροχτάρα τις ΕΣΣΔ, «> 
.έγιναν ςαν αποτέλεσμα τις ςοςιαλιςτικις αναςινχρότιςις τις λαιχις 
ικονομίας, τις εκμιδένιςις τον εκμεταλεφτιχόν τάχςεον χε τις νιχις 
τις χολχόζιχις διοργάνοςις, · οδίγιςαν ςε νέο πλάτεμα χε ςτερέομα 
το χινονιχύ θεμέλιο τις ςοβιετιχ ; ς εκςυςίας. Αντίςτιχα μ’αφτές 
τις ττροόδος ι ςοβιετικί εκςυςία, βαςιζόμενι πάνυ ςτιν αφκςανόμενι 
εμπιςτοςινι τον πλατιόν μα(-όν τυρός τΐ' οιγ^τατορια το προλετα¬ 
ριάτο, εφάρμοςε νέα μέτρα, μεγάλις ιςτοριχίς ςιμαςίας για τιν πα¬ 
ραπέρα διμοχρατοπίιςι το χαθεςτότος-τις: αντιχατάςταςι τον όχι πλέρια 
ίςον εκλογόν με ίςες, τον πολιβάθμιον με χατεφθίαν, τον ανιχτόν 
με χλιςτές: το πλάτεμα τον εκλογικόν δικεομάτον πάνο ςε κενόρ- 
για ςτρόματα ενίλικο πλιθιζμύ· αποκατάτταςι τον εκλογικόν δικε- 
ομάτον εχινον απ’ τος πρόιν κόλακας, πυ ςτιν πράκςι, με τίμια 
δυλιά απόδιχςαν, ότι ςτάμάτιςαν τιν πάλι ενάντια ςτο ςοβιετικό 
καΟεςτος. I αναπτικςι τις διχτατορίας το προλεταριάτο πιγενι 
α^αρεκλιτα απ το ορόμο το ςινεχύς διναμόματος κε πλατέματος 

τις λαϊκές μάζες., μ 2 


τις αμεςις ςινοεςις το ςοβιετικό 


κράτος 



χ^ι α* προλοχαριακις οιμοκρατίας πο κατορΟόΟικε ςαν αποτε- 
, εχ ^ ιο& / 1ζι ^ τον εκμεταλεφτιχόν τάκςεον, το ςτερεομα τιν 
1 _*!? Ιντιχ ·'* ιοιυ λ τι< ^ς, ςαν όάςι τις ςοοιετικίς κινονίας, ι πράγμα 
ενότιτας τον ςιμφερόντον τις τεράςτιας πλιοπ;ιφ' Λ 










το πλιΟιζμύ όλον τον διμοκρατιόν τις '&νοςις ςχ $ ρεόνι με /.*()? 
τρόπο το κράτος τις προλεταριακές οιχτατορίας. 

I ΕΣΣΔ πιςτι ςτις αρχες-τις τις αδελφότιτας, λεφτεριάς 
χι’ ανεκςαρτιςιας όλον τον λαόν κε εΟνόν αγονίζετε απαόέκλιτα 
για τι οιατΐριςι τις ιρίνις ανάμεςα ςτος λαός, κςεςκεπάζι τα επι¬ 
θετικά ςχέδια τον ιμπεριαλιςτόν λιςτόν κε πέρνι όλα τα απαρέ- 
τιτα μέτρα για να εκςαςφαλίςι τιν άμινα τις ςοςιαλιςτικΐς πάτοι- 



\ 1 
Ροςίας., πυ ετρογε κςίλο απ’ όλος κε ςτι θέςι τις αδίνατις ςοοιε- 

τικίς χόρας πυ έςτεκ,ε' ςτι* αρχίϊ τις ανάπτικςίς-τις μπρος ςτι Η δι- 

νατότιτα διαμελιζμύ-πς απ’ τός ιμπεριαλιςτές, ορθόθικε τορα 

ένα ιςχιρό, ςοςιαλιςτικο κράτος. 

I ΕΣΣΔ γίνετε χόρα το νέο ανθρόπυ, τις νέας κινονικίς κε 
ατομικίς ζοίς τον ανθρόπον. Μέςα ςτο μεγάλο ςιδεράδικο τις ςο- 

•ςιαλιςτικίς προςχεδιαζμένις όυλιάς με βάςι τι ςοςιαλιςτικί άμιλα ? 
τιν οντάρνικι δυλιά κε τι ,διμιυργικί προτο βόλια τον μα Ιόν. πραγμα- 
τοπιίτε ένας μεγάλος μεταςχιματιζμός τον ανθρόπον. Χάνοντε 
ςιγά-ςιγά τα αρπαχτικά αντικινονικά έθιμα κε ι ςινίθιες το ατομι¬ 
κό ιδιοχτίτι, πυ κλιρονομίθικαν απ’ τον καπιταλιζμό. I κατάςταςι 
τις ςοςιαλιςτικίς δυλιάς πυ ςε ςινεπέρνι ςιντελί ςτιν αναοιαπεδα- 
γόγιςι τον ενκλιματιόν κε τον παραβατόν το νόμο. Ιςάγοντε ςτι 
ζοί ι αρχές το απαραβίαςτο τις κινονικίς ιδιοχτιςιας ς όλος τος 
κλάδος τις λαικίς ικονομίας τις πόλις κε το χόριό. 1 κινι γνομι. 
τον εργαζομένον μαζόν κ’ ι αφτοκριτικι έγιναν μια πολι μ^γάλΐ 
οι^αμι ιΟικίς επίδραςις, διαπεδαγόγιςις κε αναδιαπεδαγόγιςις τον ανθρόπον, 
Πανο ςτι βάςι τον νέον ςγέςεον προς τι δολιά κε ςτιν κινονια πο Γ«ρ«ο- 
'Όντε διμιοργίτε ι νέα ζοί, γίνετε ι μεταλαγι τις ςινιοιςιτ κ>; 
^χοςίνθεςις τον ανθρόπον, ςχιματίζοντε ι ιγιίς ? ικανές για δολιά 
/ν£ °λόπλεβρα αναπτιγμενες νέες γενεές. Απ 1 τα ςπλάχνα το, λα ο 
αν ιπ;όνοντε ςε μαζικί κλίμακα, ορ)'ανοτές^ καθοοιγιτες, εφεβρεχο, 
θαραλέι εκςερεονιτες τον ανεκςερέονιτον ος τα τορα ςτιχιον ·>.ις· 










\ 


Αρκτικίς, ίροες-νικιτές τις ςτρατοςφέρα^, το αέρα κε τον θαλάςι, 
ον βιθόν, τον βυνοκορφόν κε τον ςπλάχνον τις γις. Εκατομίρ,* 
εργαζόμενι εκςορμύν κε καταχτάν τ’ απάτιτα φρύρια τις τε/νικίς 
τις επιςτίμις κε τις τέχνις. I ΕΣΣΔ γίνετε χόρα τυ νέο α^' 
πυ, πυ τίνι επίμονα ςτο ςκοπό-τυ, ίνε ζοιρόςγ ςίχαρος, πυ χς ε . 
περνά κάθε διςκολίες κε πυ οιμίυργί μεγάλα έργα. 


V. I νίκι το ςος ιαλιζμύ ςτιν ΕΣΣΔ κάτορθόθο/ε μέςα ςτιν 
αινοφαςιςτικι κ-αλι το ΙΙΕΚ^μπ^ εναντία ςτο οεκςιο κε <?αριςτερό> 
οπορτυνιζμό, μέςα ςτ ιν επίμονι κε μακρόχρονι .πάλι για το κςεπέ- 
ραζμα τεράςτιον διςκολι ον, πυ φανερώνονταν ςχετικά με το κλιρονο- 



περικικλοςις, αναςινκρότιςι τις τεχνικίς βάςις τις λαικις 
ικονομίας κε ριζικ' αναοιοργάνοςι τον κινονικο-ικονομιχόν 
ςχέςεον. Αφτί ι αναοιοργάνοςι κ’ ιδιέτερα ι μεταλαγί τις 
τεχνικίς βάςις τις αγροτικίς ικονομίας, πυ ςινδέετε με τιν ένοςι 
τον μικροχορικόν νικοκιριον ςε μεγάλες »κολεχτιβιςτικές ικονομιες 
κε τιν εκμιδένιςι τον κυλάκον ςαν τάκςι, διεκςάγονταν με μια 
αποφαςιςτικί επίθεςι τυ προλεταριάτο πάνο ςτα καπιταλιςτιχά ςτι- 
χία. Χάνοντας κάθε ικονομικό έδαφος, τα απομινάρια τον εχμε- 
ταλεφτικόν τάκςεον, ιποςτιριζόμενα απ’ τυς ιμπεριαλιςτές, έφερναν 
μια απεγνοζμένι αντίςταςι, κατέφεβγαν ςτο ςαμποτάζ,· ςτιν ιπο- 
ςκαπςι, ςτο κάπςιμο τις ςοόιάς, ςτο ςπάςιμο τις χαμπάνιας τις ςπο- 
ράς, ςτιν καταςτροφί τον ζόον κ τ. λ. Το προλεταριάτο χατάρθο- 
ςε να τςακίςι τιν αντίςταςι τον εχτρόν, να διμιυργίςι μια ιςχιρί 
ςοςιαλιςτικί βιομιχανία, να ςτερεόςι τιν κολχυζιχι διοργάνοςι, να 
κςεπεράςι τις διςκολίες πυ ίταν ςινδεμένες με τιν ανάνχι 1 μιας γορ- 
γίς ανόδυ τις λαικίς ικονομίας. 1 δινατότιτα τυ χχιςίματος τυ ςο~ 
ςιαλιζμύ ςε μια, κςεχοριςτά παρμένι χόρα, πυ προόλεπςαν με 

μεγαλοφιία ο Λενιν κι’ ο Σνάλιν έγινε πραγματιχότιτα, χεροπια- 
ςτζ εςθιτί απ’ τα εκατομίρια όλυ τυ κόζμυ. Το ιςτοριχό Ο’τιμα 
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«πιοζ πιον» ςτον εςοτερι κό ςτίόο, το ζίτιμα τις νίκις το ςοςια- 
;τον τελιοτ>κά~ ? 

^ετάκλιτα προς όφελος πράγμα ~πυ ν δεν αποκλίι 

τις βρομοδυλιές ενάντια ςτυς εργάτες κε κολχόζνικυς τις ΕΣΣΔ 
τον τςακιζμένον απομινάριον το τακςικύ εχτρό, πυ έγαςαν κάθε 
ελπίδα να εμποδίςυν τιν ανάπτικςι το ςοςιαλιζμύ. 

I παραπέρα ανάπτικςι το ςοςιαλιζμύ πυ νίκιςε 0α ςινοδέοετε 
μέςα ςτιν ΕΣΣΔ από διςκολίες διαφορετικό χαραχτίρα, από διςκο- 
λίες πυ εκςαρτιόντε απ’ τιν ανάνκι να κςεπεραςτόν τα ιπολίματα 
το καπιταλιζμό μέςα ςτι ςινίδιςι τον · ανΟρόπον. Με τι νίκι το ςο- 
ςιαλιζμύ ςτιν ΕΣΣΔ ι πανκόζμια προλεταριακά επανάςταςι απέχτι- 
ςε απρόςιτες Οέςις ςτιν οκςινόμενι πάλι για τι λίςι το ζιτίματος 
«πιος πιον> ςτο διεθνί ςτίβο. 

VI. I μίκι το ςοςιαλιζμύ. ςτιν ΕΣΣΔ ίνε νίκι πανκόζμιας 
ςιμαςίας. I πραγματαπιιθίςα με τιν ιποςτίρικςι τυ όιεΟνύς προλετα¬ 
ριάτο* απ’ τος εργάτες κε κολχόζνικυς τις /ΕΣΣΔ, κάτο 
απ’ τιν - καθοδίγιςι το καλίτερυ ςιμπολεμιςτί τυ μεγάλο 

Λένιν, το ςοφύ αρχιγύ τον εργαζόμενόν όλο τυ κόζμυ τυ ςιντροφυ 

Στάλιν, νίκι το ςοςιαλιζμύ ςτιν ΕΣΣΔ προκαλί μια βαθια ςτροφι ςτι 

ςινίδιςι τον εργαζόμενόν όλον τον χορόν: πίθι τις πιο πλατιές μά¬ 
ζες τον ςοςιαλ-διμοκρατόν εργατόν κε τον εργατον τον άλον κατε- 
φθίνςεον για* τιν ανάνκι μιας κινίς πάλις για το ςοςιαλιζμύ κε πε,ι 
το ρόλο αποφαςιςτικύ παράγοντα ςτιν πραγματοπιιςι τις μαχιτιχις 
προλεταριακές ενότιτας* καταςτρέφι \τις ριζομενες απο εόνες^ ανα- 
λίπςις κε ιδέες για το εόνιο κε το αλιγιςτο τον ,καπιταλιςτικόν 
Οεζμόν, κςεςκεπάζι τι χρεοκοπία τον μπυρζυαζικον Οεοριόν κ^ »ον 

ςχεοίον «κςανιανιόματος» τις καπιταλιςτικίς κινονιας, _ ίζττι δρα^^ 

πο επανα ςτατικοπιί τις εργαζόμενες μάζες, τις εμπνει τι _ ο εο<ότι~ 

τα ςτις δινάμις-τυς κε τιν πεπιΟιςι, ότι ίνε α νανκε α κε_πραχτικά 

οινατι Ιι ανατρο πί τυ καπιταλιζμό κε το χτιςιμο το ςθνΐαλι>,μο ν 
■^προς ςχο( μάτια τον εκατομιρίον τον ^ργαζομενον τον καη.ι>.αλι- 
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ςτικόν κε απικιακόν χορόν, όλον τον εκμεταλεβομένον κε κατα-ιε- 
ζομένον, φοτίζετε με δινατό φος ο δρόμος τις ςοτιρέας, ο δρόμος 
ΤΟ ςοςιαλιζμδ, πο άν-κ;ε με το ζοντανό παράδιγμα τις ΕΣΣΔ. 

Το ςοβιετικό, ςοςιαλιςτικό καΟεςτός εκςαςφαλιζι: 

ςτυς εργάτες—τιν. απαλαγέ απ’ τις φρίκες τις ανεργίας κ~ 
τις καπιταλιςτικίς εκμετάλεπςις, τι δινατοτιτα να ουλεουν για τον 

εαφτό-τυς, κε όχι για τυς εκμεταλεφτες, τα παραςιτα, να οιικυν 
το κράτος κε τι λαϊκέ ικοναμια, να καλιτερεβυν απαρεκλιτα τιν 
ιλικέ-τυς κατάςταςι, να ζϋν πολιτιζμένα’ 

ςτος χορικός—τι γι κι’ απελεφτέροςι απ' τι ςκλαοιά τον 

τςιφλικάδον, τοκογλίφον, τραπεζιτόν κε τυς αβάςταχτυς φόρος, τιν 
απαλαγέ απ’ τις κρέςις, τις καταςτροφές, τιν οπιςθοδρόμιςί κε τι 
φτόχια, τιν απαρεκλιτι ανίπςοςι τις εφπορίας-τυς κε τυ πολιτισμό, 
τι ριζικέ ελάφρινςι τις ουλιάς-τυς* . » 

ςτο μικροαςτικό μικρόκοζμο τον πόλεον—τιν απαλαγέ απ' τον 

εφιάλτι τις χρεοκοπίας, απ’ το ζιγρ τυ μεγά^υ κεφάλευ, απ' τιν 
καταςτροφί κε τον εκφιλιζμό, τι δινατότιτα να βουν θεςι τίμιον 
εργαζόμενόν μέςα ςτο ςιςτιμα τις ςοςιαλιςτικίς ικονομέας, να επιτί- 
χυν ριζικέ καλιτέρεπςι τις ιλικίς κε διανοιτικές-τυς ζοίς· 

ςτυς διανουμένυς—τις ανανκεες ςινθέκες κε τιν πιο πλατιά 


. εβριχορέα για τιν τελιοταιςι τον γνόςεόν-τυς, τον δινατοτέτον κε 
ταλέντον-τυς, πολί μεγάλα κένιτρα κε ορίζοντες για τι διμιυργια, 
τι ριζικέ καλιτέρεπςι τις ιλικίς κε τις εκπολιτιςτικίς βιοτικές ζοίς* 
ςτυς λαός τον απικιόν κε τον εκςαρτιμένον χορόν —τιν εθνικέ 

απελεφθέροςι απ’ το ζιγό τυ ιμπεριαλιζμύ, τι δινατότιτα να ιπςό- 
ςυν με γλέγορυς ριΟμύς τι λαικέ-τυς ικονομέα ος το επίπεδο τον 
πιο προοδεβμένον χορόν, τιν άνοδο κε άνθιςι τυ εθνικό πολιτιζμό, 
τι λέφτερι κε με πλέρι^ δικεόματα δραςτίρια ςιμετοχι ςτι διεΟνί ζο:. 

VII. Μ ε τ ι νίκι τυ ςοςιαλιζμυ ι ΕΣΣΛ έγινε μεγάλι κρατι- 
κο-πολιτικί, ικονομικέ κε εκπολιτιςτικέ δίνα|.ιι, πυ επιδρά πάνο ςτι 
διεΟνί πολιτικέ, έγινε το κέντρο έλκςις κβ ςιςπίροςι; όλον τον λαόν, 
χορόν ακόμα κε κρατόν, πυ έχυν ςιμρέρο να διατιρίθί ι διεθνές: 























φίνί ,νφνε ςτφί|·μ5ί τον εργβζ ομενον όλον τον χορόν ενάντια ςτις 
«πιλβ ξ το πολεμυ, ιςχ;ρό όπλ ο ςιςπίροςις τον εργαζόμενόν όλυ το 


χόζμυ ενάντια ςτιν π ανχόζμια αντίδραςι. 


1 νι'χ.ί τυ ςοςιαλιζμΰ μετατρέπ οντας τιν ΒΣΣΔ ςε δίναμιι πο 
Ιάζι ;β Χί'νιςι- πλατιά ςτρόματα τυ ττλίΟίζμο, τάχςι;. έ&νι7~λ^17~^ 
χράτι, ίΐμένι ένα νέο τεράςτιο β-μα ςτο ςιςχετιζμό τον ταχςι-^ 


καπιταυ 

" · 1 4 

^ιζμυ ; τιν αρχί ενός νέο ςτα' 

* - 

ί)μό ςτιν ανάπτικςι τις πανκοζμι- 

ας π; 

)θλ 

,εταριακίς ° επανάςταςις. 



Απ’ αφτό το ιστορικό ιςοζίγιο πο κατορθόθικε απ' τον κερό 
το ΤΙ κονκρέςυ τις Κομυνιςτικίς διεθνύς, με το οπιο το πανκό- 
ζμιο προλεταριακό κίνιμα έρχετε προς το δέφτερο κίκλο τον πόλε¬ 
μόν κε επαναςτάςεον κε το οπιο καθορ/ζι τα κιριότερα καΟίκοντα 

τις πανκόζμιας προλεταρικίς επανάςταςις,· βγένι για τιν εργατικέ 

τάκςι κε τος εργαζόμενός όλο ° τυ κόζμυ κε για όλα 'τα τμιματα 
τις Κομονιςτικις διεθνός ι πρότις τάκςις ιποχρέοςι: 

Με όλες τις δινάμις κε .τα μέςα να βοιθιςον το ςτερεομα 
τις ΕΣΣΔ, ν 1 αγονιςτόν ενάντια ς τος εχτρός τις ΕΣΣΔ. Γοςο μεςα 
ζε ςινθίκες ιρίνις, όςο κε μές α ςε ςινθικες πόλεμό, πο ςτρ^φ^ε 
ενάντια ςτιν ΕΣΣΔ, τα ςιμφεροντα τυ ςτερεόματος τις ΕΣΣΔ^ -ο 
οιναμόματος τις ι'ςχίς-τις, τις . εκςαςφάλιςις τ ις νικις-τι^ > 
περιοχές κε ς’ όλα τα τμιματα τις πάλις ςιμπεφτ ον 


πλέρια κι 


^•^παςτα με τα ςιμφεροντα τον εργαζόμενόν όλο 

^ ^^ος ενάντια ςτος εκμεταλεφτές, ςιμπεφτον μ- -ν *\ ι τ ν κ° . /. 

αγον ιζομένον ενάντια ςτον ιμπεριαλιζμο α ζ — 
^μέν^λ^ν,κ («Οορίζον κε 

ΐΤΐανάςταςις. ςτι νίκι το ςοζίαλιζμύ ς’ολο τον Χ&<*0· I * - 



















































































ί^ΓΤΤλυς τυς βχτρϋς-τις πρεπι 

να καθορίζυν τι όράςι κάθε 

επαναςχατικίς οργανοςις χυ πρ 

ολεχαριάχυ. 

, κάθε γνίςιυ επαναςτάχι^κάΟε 

ςοςιαλιςτί, κομυνιςτί, εκςοκομαχικυ εργαχι, 

,εργαζό 

μενυ χορικό, κάθε τίμιο- 

οιανούμενο κε όιμοκράχι, καθενόξ πο ε 

πιθιμί 

ν’ ανατραπί ι εκμεχά- 

λεπςι, ο (ραςιι,μος, ι ιμπεριαλιςχικι και-απίοςι. 

τιν απαλαγί απ’ τυς 

ιμπεριαλιςχικύς πόλεμός, πο 

επιθιμί χιν αόερφοςίνι κε χιν ιρίνι 

ανάμεςα ςχος λαός, τι νίκι ■ 

χυ ςοςιαλιζμύ ς’ 

όλο τον κόζμο. 

■ / 
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ΤΙΣ ΚΟΜ. ΛΙΕΘΝΤΣ: 


ΜΙΧΑ.ΪΪ 

ΜΠΕ/1ΕΦΣΚΙ 

ΜΒΜΙΑΣ ΡΟΚΑ 

Ι4ΠΟΝΚΥ 

ΜΠΡΕΝΤΛΕΙ 

ΝΤΑ/ΙΕΜ 

ΝΤΑΤ ΠΑΟΜ 

ΝΤΕΡΝΜΠΕΡΝΚΕΡ 

ΙΜΤΟΑΟΡΕΣ 

ΠΟΠΟΦ 

ΠΡΥΧΝΙΑΚ 


ΣΧΑΛΚΕΡ 

ΣΤ0ΙΝ0Φ 

ΣΑΡΗΕΙ 

ΣΒΕΡΜΑ 

ΣΙΡ0ΚΙ 
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ΦΟΡΝΤ 

ΦΡΑΣΟΝ 
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ΑΝΚΑΡΕΤΙΣ 

ΒΑΛΕΤΣΚί 

ΓΖΕΓΟΖΕΦΣΚΙ 

ΕΜΠΕΡ1ΪΕΙΝ 

ΙΣΚΡΟΦ 

ΚΡΑΕΦΣΚΙ 


ΚΕΡΙΝΚΕΝ 

ΜΑΝΤΖ3 

ΜΑΙΗΟΡ 

ΚΟΜΜΥΣΟ 

ΝΤΕΝΚΕίΙ 

ΣΕΝΑΝΤΕΡ 

ΣΙΡΟϋΑ 


ΣΤΑΣΟΒβ 
ΣΗΙΡΙΑΤΟΦ 
ΣΜΕΡΑΛ 
ΤΥΧΟΣΙΜ 
ΤΣΧΑΗΑΓΙΑ 
ΦΕΡΝΤΙ 


Στις 21 τα Αβγύςτυ έγινε ι πρότι ολομέλια τις Εντελε 
χίς ετπιτροπίς τις Κομ. Διεθνώς, ςτιν ο~ία εκλέχθικαν ςτο' ζ' 
δρίο κε ςτι γραματία ιπαρακάτο ςίντροφι; ' * ^ 


ΓΟΤΒΑΛίίΥ 

ΔΙΜΙΤΡΟΦ 

ΕΡΚΟ/Ιί 

ΚΑΣΕΚ' 

ΚΟΒΑΡΟΦ 

ΚΟΠ/ΙΕΝΙΜΚ 

ΚΥΥΣΙΝΕΝ 


ΤΗ ΜΕΛΙ ΤΥ ΠΡΟΕΔΡΙΥ; 


ΑΕΝΣΚΙ 
ΜΑΝΥΙΙΪΣΚΙ 
ΜΑΡΤΙ 

ΜΟΙΚΒΙΜ Ον®, α 
ΒΑ§3 Μ1Ν 
©Ι3Α&Ι© 

ηικ ■ 


πολϊτ 

ΣΤΑΙΙΙΝ 

¥@ΡΕΣ 

ΦϋΟΡΙΙΙ 

ΦΟΙΤΕΡ 


1Η ΙΠΟΠΣΙΦΙΑ ΜΕΛΙ ΤΥ ΠΡΟΕΔΡΙΥ; 


ΓΑϋΑΧΕΡ · ι 
ΓΑΡΑΑϋΤΙ 
ΓΕΚΕΡΤ 
ΚΕΠΕΡ 



ϋΟΜ ΣΙΝ 
ΛΙΝΤΕΡΟΤ 

^πραυ&ιτερ 

ΜΠΡΟΙ4ΚΟΦΣΚ3 


ϋ©Ζ©ΒΙΗΙ 
ΗΙΧΑΙΙ . 
ΡΑΙΜΟϋΤ 
ΤΥΟΜΪΜΕΝ 


ΤΗ ΜΕΛΙ ΤΙΣ ΓΡΑΜΗΤΙΑΣ; 
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ΓΙΑ ΤΙ ΑΡΑΣΙ ΤΙΣ ΕΧΤΕΛΕΣΤΙΚΙΣ Ε1ΙΙΤΡ0ΠΙΣ ΤΙΣ 
ΚΟΜΓΝΙΣΤΙΚΙΣ ΔΙΕΘΝΪΣ 

Απόφαςι πάνο ςτι λογοδοςία τυ ς. Βίλχελρ Πιχ, τ.υ πάρβικε 
ςτο VII χονκρέςο τις Κορ.. Διεθνώς 1 τυ Αβγοςτυ 1935_ 

ΑΠΟΦΑΣΙ Τϊ VII ΠΑΝΚΟΖΜΙΪ ΚΟΝΚΡΕΣΤ ΤΙΣ ΚΟΜϊ- 
ΝΙΣΤΙΚΙΣ ΔΙΕΘΝΤΣ ΠΑΝΟ ΣΤΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕ- 
ΘΝΤΣ ΕΛΕΝΧΤΙΚΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΙΣ__ 

ΙΕΠΙΘΕΣ1 Τϊ ΦΑΣΙΖΜϊ ΙίΕ ΤΑ ΚΑΘΙΚΟΝΤΑ ΤΙΣ 
ΚΟΜϊΝΙΣΤΙΚΙΣ ΔΙΕΘΝΪΣ ΣΤΙΝ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΙΝ ΕΝΟΤΙ- 
ΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΙΣ ΤΑΚΣΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΦΑΣΙΖΜΟ 

Απόφαςι τ:άνο ςτιν έκθεςι ..τυ ς, Διμιτροφ, πυ παρθικέ ςτο 
VII κονκρέςο τις Κομ. Διεθνύς 20 τυ Αβγύςτυ 1935 

I. Ο φαςιζμός κ’ι εργατικί τάκςι- 

II. Το ενιέο μέτοπο τις εργατικά τάκςις ενάντια ςτο 

φαςιζμό- 

III. I ενότιτα ςυ επανκελματικύ κινίματος-- 

IV. Τα καθίκόντα τον κομυνιςτόν ςτυς ιδιετερυς τομις 

τυ- αντιφαςιςτικύ κινίματος-■— 

V. Το αντί ιμπεριαλιστικό λαϊκό μέτοπο ςτις απικιαχές 

χόρες--- -~~ 

VI. Το ςτερέομά τον κομυνιςτικόν κομάτον κ'ι πάλι 

για τιν πολιτικι ενότιτα τις εργατικις τάκςις - 

III. Για τι ςοβιετικί εκςυςία -—--—- 
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ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘ1Κ0ΝΤΑ ΤΙΣ ΚΟΜΤΝΪΣΤΙΚΙΣ ΔΙΕΘΝΤΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΝ ΠΡΟΕΤΙΜΑΣΙΑ ΑΠΤΓΣι ΙΜΠΕΡΙΑ 
ΛΙΣΤΕΣ ΝΕΓ 1ΙΑΝΚΟΖΜΙΓ ΠΟΛΕΜΪ ' · 

Απόφαςι πάνο ςτιν εκθεςι τα ς. Ερκόλι, πυ παρθικέ ςτο VII 
κονκρέςο τις Κοαυνιςτικις Διεθνας 20 τα -Αβγύςτυ 1935 

I. I ετιρ,αςία τα πολέμα για τά νέο κςανααφαζαα τα 

κό(1αα-- - 

Μ 

II. Ο ρόλος τις Σοβιετικίς Ένοςις ςτιν πάλι για τιν 

φινι---- 

* 

III. Τα καθίκοντα τις Κομ. Διεθνας ςτιν πάλι για τιν 

ιρινι, ενάντια ςτον ιμ-περιαλιςτικό πόλεμ.ο- 

IV. Απ' τιν πάλι για τιν ιρΐνι προς- τιν πάλι για τιν· 

επανάςταςι - - ■ ---- 

ΙΜΚΙ Τϊ ΣΟΣΙΑΛΙΖΜΤ ΣΤΙΝ ΕΣΣΔ ΚΊ ΠΑΝΚΟΖΜΙΟ— 
ΙΣΤΟΡΙΚΙ ΣΙΜΑΣΙΑ-ΤΙΣ 

Αποφαςι πανο ςτιν εκθεςι τα ς, Μαναιλςκι, πα παρθικέ ςτο 
VII κονκρέςο τις Κομανιςτικις Διεθνας 20 τα Αβγόςτο 1935 
ΠΑΡΑΡΤΙΜΑ _ _ ·· ___ 
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ΤίΜΙ—35 · αλκ · 
ΙΧΕΗΑ—35 κ0Π · 
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Οτίΐτ. φορΜ. 1^2X186 — πθη. ληοτ. 3 3 ,4 — ^»Μ08 βηλκοβ» β __ 3, η Ε1^ 
Τηρα* 1600 — ΜίϋΜοίτ 0 — 4ΐϊϊ ΜαρΙγηΐΛΐ», Αβρ«ΑΡϊΚ»·Ρ ΗΛ 











